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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡ1Θ. 116 

Περί έγκρίσεως καΐ θέσεως είς εφαρμογήν Κανονισμού περί 

Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντες ύπ’ δψει ; 

1. Τάς διατάξεις : α)τών άρθρων 32, 33, 34, 36 κα'ι40τοϋ 
Ν.Δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικοϋ Δι¬ 
καίου», β) των άρθρων 1 παρ. 3 καί 5 παρ. 1 (δ) τοϋ Ν.Δ. 
4258/1962 «περί κυρώσεως τής ΰπογραφείσης έν Λονδίνω 
Διεθνούς Συμβάσεως «περί άσφαλείας της άνθρωπίνης ζωής 
έν θαλάσση 1960», γ) τοϋ άρθρου 9 (παρ. 1) τοϋ Ν. 4797/ 
1930 «περί όργανώσεως της Ραδιοτηλεγραφικής καί Ραδιο- 
τηλεφωνικής 'Υτιηρεσίας τοϋ Κράτους», δ) τοϋ άρθρου 12 
τοϋ αύτοΰ νόμου ώς έτροποποιήθη καί ουνεπληρώθη υπό τοϋ 
άρθρου 1 (παρ. 5) τοϋ Ν. 5524/1932 «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως άρθρων τινών τοϋ νόμου 4797/1930», ε) 
τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 21 τοϋ Ν. 400/1976 «περί 'Υπούρ- 
γικοϋ Συμβουλίου καί Υπουργείων» καί στ) τής ύπ’ άριθ. 
Θ.25360/4352/1976 κοινής άποφάσεως τοϋ Πρωθυπουργοϋ 
καί τοϋ 'Υπουργοϋ Συγκοινωνιών «περί μεταβιβάσεως αρ¬ 
μοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργοϋ Συγκοινωνιών εις τον ' Υφυπουρ¬ 
γόν τοϋ αύτοϋ Υπουργείου» ΦΕΚ 1188/Β' ,Τ97β. 

2. Τάς Διεθνείς Συμβάσεις Τηλεπικοινωνιών μετά νών 
προσηρτημένων αύταΐς Κανονισμών : α) Γενεύης 19.59 (κυ- 
ρωθεϊσαν διά τοϋ Ν. 4499/1966), β) Μοντραί 1965 (κυρω- 
θεϊσαν διά τοϋ Α.Ν. 292/1968), ώε καί γ) Τον Κανονισμόν 
Ραδιοεπικοινωνιών Γενεύηε 1959 (κυροιθέντα διά τής ύπ’ 
άριθ. 204939/1966 άποφάσεως τών "Υπουργών Έξο^τερικών 
καί Συγκοινωνιών) ώε ούτοε αεταγενεστέρωε έ-.·ροποποιήθ·.ς 
(Π.Δ. 388/1973 καί ΓΙ.Δ. 778/1974). 

3. Τήν από 18.3.1976 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου Εμ¬ 
πορικού Ναυτικού. 

4. Τήν ύπ’ άριθ. 520/1976 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου 
Έπικρατείας. 

Προτάσει τών 'Ημετέρων έπί τών Συγκοινιονιών καί επί 
τής Εμπορικής Ναυτιλίας, 'Υιτουργών, άπεφασίσαμεν ; 

’Άρθρον Μόνον. 

Ι.Έγκρίνεται και τίθεται είς εφαρμογήν έξ μήνας μ^τα 
τήν ήμερομηνίαν δημοσιεύσεώς,του εις τήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως, ό παρών Κανονισμός «Περί Τηλεπικοινωνιών 
τών Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων» ριετά τοϋ συνημμένου 
είς αύτόν Παραρτήματος άπ·>τελουμένου έξ οκτώ, (8) 'Υπο- 
δειγμάτων. 

2. Άπό τής θέσεως είς έφαρμογήν τοϋ παρόντος Κανο- 
νισαοΰ. καταογοΰνται αί διατάξεις τοϋ άπό 31.8.1ί>55 (ΦΕΚ 


267/Α'/1955) Β. Διατάγματος «Περί ραδιοτηλεγραφικής 
καί ραδιοτ/)?ιεφωνικής υπηρεσίας Ελληνικών Εμπορικών 
Πλοίων», ώς αύται έτροποποιήθησαν καί σΐυνεπληρούΟησαν 
ύπό : 

α) Ιοΰ άπό 27.9.1956 Β. Διατάγματος «περί τροποποιή¬ 
σεως καί συμπληρώσεως,τοϋ άπό 31.8.1955 Β. Διατάγματος 
«περί ραδιοτηλεγραφικής καί ραδιοτηλεφωνικής ύττηρεσίας 
έμπορικών πλοίων». 

β) Τοϋ ύπ’ άριθ. 405/1962 (ΦΕΚ,959Α711^162) Β. Δια¬ 
τάγματος «περί τροποποιήσεως τοϋ άπό 31.8.1955 Β. Δ/- 
τος «περί ραδιοτηλεγραφικής καί ραδιοτηλεφωνικής ύπηρε- 
σίοις έμπορικών πλοίο>ν». 7 

γ) Τοϋ ύπ’ άριθ. 60/1963 (ΦΕΚ 13ιν71963) Β. Διατά¬ 
γματος «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ άπό 31. 

8.1955 «περί ραδιοτηλεγραφικής καί ραδιοτηλεφωνικής ύ- 
πηρεσίας έλ/,η νικών έμπορικών πλοίων». 

δ) Τοϋ ύπ’ άριθ. 607 (ΦΕΚ 183Α'/1967) Β. Διατάγματος 
«περί έγκρίσεως Κανονισμού «περί φορητών ραδιοτηλεφωνι- 
κών συσκευών λίαν ύψηλής συχνότητος (ΥΗΓ) διά τήν έντός 
τών Ελληνικών έυ,πορικών πλοίων ένδοσυνεννόησιν. 

ε) Τοϋ ύπ’ άριθ. 51/1968 (ΦΕΚ/16Α768) Β. Διατάγμα¬ 
τος «περί άντικαταστάσεως τοϋ έδαφ. (β) τοϋ άρθρου 44 τοϋ 
άπό 31.8.19.55 Β. Διατάγματος». 

στ) Τοϋ ύπ’ άριθ. 267/1968 (ΦΕΚ 76.Λ7'1968) Β. Δια¬ 
τάγματος «περί συμπληρώσεο^ς τοϋ άρθρου 46(β) τοϋ άπό 

31.8.1955 Β. Διατάγματος. 

ζ) Τοϋ ύπ’ άριθ. 632/1968 (ΦΕΚ 215Α71968) «περί άν- 
τικαταστάσεως τοϋ άρθρου 47 τοϋ άπό 31.8.1955 Β. Δια¬ 
τάγματος». 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε11ΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΑΑΙIΝΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΟΤΩΝ 

ΚΕΦ.ΛΛΑ10Ν 1. 

Κατη,γορίαι Πλοίων. 

",'νρθρον 1. 

'Ορισμοί. 

Κανα τό παρόν Προεδρικόν Διάταγμα νοείται : 

!. Υπουργός :Ό κατά τήν οίκείαν διάταξιν τοϋ παρύντυς 
Κανονισμού άναφερόμενος ώς αρμόδιος ' Υπουργός. 

2. Ε.Ε.ΙΙ. : 'ΙΙ ’Επιθεούρησις Έμπορικών Πλοίων. 

3. Δ.Σ. ΙΙ.ΛΖϊίΘ : 'Η έκάστοτε ίσχΰουσα Διεθνής Σύμ- 
βασις «περί άσφαλείας τής άνθρωπίνης ζωής έν θαλάσση». 

4. Πλοΐον : Παν πλοΐον, πλοιάριον, πλωτόν ναυττήγημα καί 
μέσον, άνεξαρτήτως χωρητικότητας, προορισμού ή χρήσεως, 
έκτος τών πολεμικών πλοίων. 
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5. Επιβατηγόν ; I I αν πλοϊον μεταφέρον πλείοναη των 12 
έπιβάτας. 

(). Φορτηγόν : II αν μή επιβατηγόν πλοϊον. 

7. Αλιευτικόν : II αν πλοϊον χρησιμ&ποιούμενον διά την 
αλιείαν ΐ/θύων, φαλαινών, θαλασσίων ί'ππιον, οστράκων, 
σπόγγων ή ετέρων θαλασσίων όργανισμοον ως και την με¬ 
ταφοράν ή κατεργασίαν τοιούτων αλιευμάτων. 

8. Τουριστικόν πλοϊον : II αν πλοϊον άπασχο?νθύμενον εις 
την έκτέλεσιν κυκλικόίν πλόων θαλασσίας περιηγήσεως καί 
άναψυ/ής, μεταφορικής ίκανότητος μέχρις 25 έπιβατών. 

9. Εταγγελματι/ιόν τουριττι/.ίΛ τλοϊον; Παν τουρυτια.ον 
πλ:ί:ν χρητ'.μττο'.οόμενον ϊ’ά την έτι ναόλω μεταφορά'^ έπι- 
έατών, 

10. Τουριστικόν πλοϊον άναψυ/ής ; ΙΙάν τουριστικόν π?.ο'.- 
ον. τό όποιον δεν είναι έπαγ τελματικόν. 

11. Πλοίαρχος : 'Ο έντεταγμένος ή πράγματι άσκών την 
διακυβέρνησιν του πλοίου. 

12. Επιβάτης : Παν πρόσωπον έπιβαϊνον του πλοίου έκ- 
τόε ; α) τοΰ Πλοιάρχου, των μελών του πληρώματος, καί 
β) των κάτοι τοΰ ενός έτους παίδοον. 

13. Π/ήρωμα : 3'ό σιύνολον των προσοόποΛ, τών ναυτολο- 
γημένο^ν έπί τοΰ πλοίου ή οπωσδήποτε άσχολουμένίον υπό 
οίανδήποτε ιδιότητα, έν τώ π>οίω καί διά τάς άνάγκας τού¬ 
του, εκτός τοΰ Πλοιάρχου. 

14. Έπιβαίνοντες : 'Ο Πλοίαρχος, τό π?.ήρωμα καί οί έπι- 
βάται. 

15. Νέον Πλοϊον : Το πλοϊον τοΰ οποίου ή τρόπις έτέθη 
ή φορτηγόν τοΰ οποίου ή μετασκευή εις επιβατηγόν ήρξατο 
Ιν έτος άπό τής ημερομηνίας θέσεως εις έφαρμογ-ήν τοΰ πα¬ 
ρόντος Κανονισμού. 

10. 'Τπάρχον ϊίλοϊον : Παν πλοϊον μή χαρακτηριζόμενου 
ό;ς «Κέον Πλοϊον». 

17. Λ'έαι έγκαταστάσεις : Α'ι πάσης φύσεεος ραδιοηλ.ε- 
κτρικαί εγκαταστάσεις αί πραγματοποιούμεναι έν έτος άπό 
τής ημερομηνίας θέσεως εις έφαρμογήν τοΰ παρόντος Κανο¬ 
νισμού. 

18. 'Τφιστάμεναι έγκαταστάσεις : Έ'ιοιαταστάσεις μή χα- 
ρακτηριζόμεναι ο'.ς νέαι. 

19. ΛιεΦ/ής πλους : 'Ο πλ.οϋς άπό Χοόραν εις την όποιαν 
εφαρμόζεται ή Διεθνής Σύμβασις «περί άσφαλείας τής άν- 
θρο^πίνης ζοτής έν θαλάσση», εις τινα λ.ιμένα εκτός τής Χώ¬ 
ρας ταύτης ή καί άντιστρόφως. 

20. Βραχύς Διεθνής πλους : 'Ο Διεθνής πλους κατά τήν 
διάρκειαν τού οποίου τό πλ.οϊον δεν άπομακρύνεται πλ.έον τοίν 
200 ναυτικών μιλίων άπό λιμένος ή τόπου τίνος όπου οί έπι- 
βάται καί τό πλήρωμα είναι δυνατόν \ά τεθώσιν έν άσφαλεία 
■καί έφ’ όσον ή άπόστασις μεταξύ τοΰ τελ.ευταίου λ.ιμένος 
προσεγγίσεως τής Χοόρας, έξ ής άρχεται τό ταξίδιον. καί τού 
λιμένος προορισμού, δέν υπερβαίνει τά 600 ναυτικά μίλ,λια. 

21. Μακρός Διεθνής πλούς : 'Ο Διεθνής πλους ό όποιος 
δέν είναι βραχιός. 

22. Εσωτερικός πλ,οΰς : 'Ο μή Διεθνής πλούς. 

’Άρθρον 2. 

Κατάταςις Πλοίων εις Κατηγορίας. 

'Π κατάταςις τών πλοίων εις Κατηγορίας ιός πρός τήν 
ύποχρέίοσιν αυτών πρός έγατάστασιν τηλεπικοινωνιακοίν μέ¬ 
σων όρίζετοιι «ος άκολούθο>ς : 

ΚΑ'ΓΗΓΟΡΙΛΙ Π,\0112Χ 
.V ΕΠΠΙ.νΤΠΓ.'ι ΠΛΟΙΑ 

1. Πλοία έκτελούντα διεθνείς πλόας : 

Κατηγορία I. Έπιβατηγά πλ.οϊα έκτελ.ούντα πλ.όας. τινές 
τών όποιων είναι μακροί ΔιεΟνεϊς πλόες. 

Κατηγορία Π,Α'. Έπιβατηγά πλοία έκτελούντα μή μα- 
κρούς Διεθνείς πλ.όας, τινές τών όποίιον είναι βραχείς Αιε- 
Ονεϊς π/.όες. 


Κατηγορία Π. Β': Έπιβατηγά πλοία έκτελούντα Διεθνείς 
πλόας μέχρι τού λιμένος ΒΡΙΧΔΗΣΙΟΐ καί πλτησίον αύτού 
λιμέ·>οον ή μέχρι τών 'Γουρκικών λιμένων άπό Κωνσταντι- 
νουπόλείος έως καί τών έναντι τοΰ Καστελ,λ.ορίζου τοιούτοον. 

2. Πλ.οϊα έκτελούντα έσοοτερικούς πλόας : 

Κατηγορία 111. Έπιβατηγά πλ.οϊα έκτελούντα οίουαδή- 
ποτε έσωτερικούς πλ.όας. 'τλήν τών τοιούτων Κατηγορκον 
IV, λ καί VI. 

Κατηγορία IV. Έπιβατηγά πλ.οϊα ολικής χωρητικότη- 
τος κατίοτέρας τών 1.609 κόρων έκτελούντα έσωτερικούς 
ήμερινούς πλόας. τό μήκος διαδρομής τών όποιων άπό τοΰ 
λιμένος άφετηρίας μέχρι τοΰ πλ.έον άπομεμακρυσμένου 
άπ’ αύτού λιμένος, δέν υπερβαίνει τά 80 ναυτικά μίλλια 
καί κατά τήν διάρκειαν τών οποίων τά πλοία ταύτα δέν άπο- 
μακρύνονται πλέον τών 20 ναυτικών μιλ.ίων άπό τής πλη- 
σιεστέρας άκτής. 

Κατηγορία V. Έπιβατηγά πλοία έκτελούντα πλ.όας τό 
συνολικόν μήκος διαδρομής τών όποιων δέν υπερβαίνει τά 
10 ναυτικά μιλιά. 

Κατηγορία VI. Έπιβατηγά πλοία μεταφέροντα μέχρι 
50 έπιβάτας καί έκτελ.ούντα πλόας μεταξύ άπομεμακρυσμέ- 
νων Κοινοτήτοιν, κατά τήν διάρκειαν τών όποίοον τά πλ.οϊα 
ταύτα δέν άπομακρύνονται τών άκτών πέραν τών 3 ναυτι¬ 
κών μιλίων. 

3. Τουριστικά πλοϊα: 

Κατηγορία ΥΠ. Α' 'Γουριστικά έπαγγελματικά πλ.οϊα 
μεταφέροντα πλείονας τών 12 καί μέχρις 25 έπιβάτας. 

Κατηγορία VII. Β' Τουριστικά έπαγγελματικά πλοϊα 
μεταφέροντα μέχρι 12 έπιβάτας καί άναψυχής μεταφέροντα 
πλ.είονας τών 12 καί μέχρις 25 έπιβάτας. 

Κατ·ηγορία ΥΠΙ. Γ' Τουριστικά πλ.οϊα άναψυχής μεταφέ¬ 
ροντα μέχρι 12 έπιβάτας. 

Β' ΜΗ ΕΠΙΒΑ'ΙΤΙΓΛ ΠΑϋΙΛ 

1. Φορτηγά πλ.οϊα : 

Κατηγορία ΥΠΙ. Φορτηγά πλ.οϊα άνω τών 1.600 κοχ. 

Κατηγορία IX. Φορτηγά πλοϊα κάτω τών 1.600 κοχ. 
καί μέχρι .500 κοχ. 

Κατηγ'ορία X. Φορτηγά πλοϊα κάτ(ο τών 500 κοχ. καί 
μέχρι 250 κοχ. 

Κατηγορία XI. Φορτηγά πλ.οϊα κάτοο τών 250 κοχ. καί 
μέχρις 100 κοχ. 

2. Πλ.οϊα ειδικού προορισμού : 

Κατηγορία ΧΠ. Χαυαγοσοοστικά καί ναυαγ'οσωστικά 
ρυμουλ,κά. 

Κατηγορία ΧΠΙ. Α' Πάσης φύσεως ρυμουλκά, έξαιρέ- 
σει τών τής Κατηγορίας ΧΙΠ Β'. 

Κατηγορία ΧΙΠ. Β' Ρυμουλκά έργαζόμενα συνήθως έντός 
λιμένων ή καί εις παραπλ.ησίας τούτων προστατευομένας 
περιοχάς. 

Κατηγορία .XIV. .Λ' '.Λλιευτικά σκάφη άνω τών 1.600 

κο/.· 

Κατηγορία .XIV. Β' '.Λλιευτικά σκάφη κάτω τών 1.600 
κοχ., άλιεύοντα έκτός ελληνικών ύδάτων. 

Κατηγορία .ΧΙΛ'. Γ' '.Λλιευτικά σκάφη άνω τών 100 
κοχ. άλ.ιεύοντα είς Έλ,λ.ηνικά ΰδατα. 

Κατηγορία Χ1\. Δ' '.Λλιευτικά σκάφη κάτω τών 100 
κοχ., μήκους μεγαλυτέρου τών 24μ., άλιεύοντα είς Έλ.ληνι- 
κά ΰδατα. 

Κατηγορία .Χ\ . Ί'α/ύπλ.οα πλοϊα τύπου ΗΟΛ ΕΗ 
(ΙΗΛΚΤ ή Πό ίλΚΟΕΟΙΕ ή ετέρου άναλόγου καινοφανούς 
τύπου (ΧΟνΕΕ (1ΒΑΕΤ). 

".Λρθρον 3. 

Τηλ.επικοινωνιακά μέσα διά τών όποίο^ν ύποχρεούνται νά 
έφαδιάζωνται τά πλοϊα κατά κατηγορίας. 

Κατηγορία I. 

1. Κυρία Ραδιοτηλ.εγραφική έγκατάστασις, μεσαίων καί 
ύψηλ.ών συχνοτήτων. 
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2. Βοηθητική Ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις. 

3. Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις ενδιαμέσων και ΰψη- 
/,ών συχνοτήτων ανεξάρτητος ή ενσωματωμένη εις τήν Ρα¬ 
διοτηλεγραφικήν εγκατάστασιν. 

4. Πομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτήτων (νΠΙ’). 

5. Φορητος ραδιοφάρος ένδείξεο^ς θέσεως κινδύνου (Κ.Ρ. 

Ι.Κ.Β.). 

6. Φορητή Ραδιοτηλεγραφική-Ραδιοτηλεφωνική συσκευή 
πλωτών σωστικών μέσων. 

7. Μόνιμος ραδιοτηλεγραφική συσκευή σωσιβίου λ.έμβου 
μετά κινητηρος. Ή έν λόγω συσκευή θά έγκαθίσταται, όταν 
ό ολικός άριθμός τών έπιβαινόντων του πλ.οιου είναι μ,εγαλ.υ- 
τερος τών 199, άλλα μικρότερος τών 1.500, εις μιαν τουλά¬ 
χιστον τών μετά κινητηρος σωσιβίοιν λέμβιον τοΰ πλΛίου^ 
'Όταν ό ολικός άριθμός τών έπιβαινόντων ατομοίν επι τοΰ 
πλοίου είναι 1.500 ή περισσότεροι, τοιαύτη ραδιοτηλεγρα¬ 
φική συσκευή θά εγκαθίσταται εις πάσαν άπαιτουμένην σω- 
σίβιον λέμβον μετά κινητηρος. 

8. Αυτόματον χειριστήριον εκπομπής ραδιοτηλ,εγραφικοϋ 
σήματος άνάγόιης και κινδύνου (.\ΚΙ)). 

9. Αυτόματος δέκτης ληψεως ραδιοτηλεγραφικών 


9. Αυτόματός σεκτης ληφεως ραοιοτηΛ^γραφικο^ν ματος άνάγκης ('Γ\\() ΙΟ-Νγ- 

των άνάγκης. 'Η έν λόγω συσκευή εγκαθίσταται, εφ οσον Αέ^-^ηε ραδιοτηλεφωνικοϋ σή 

δέν έξασφαλίζεται συνεχής 24ωρος φυλακή άσυρματου επι 


7. .νύτόματον χειριστήριον έκπομπής ραδιοτηλεγραφ.κ ΰ 

σήματος άνάγκης και κινδύνου (Α.Κ.Π.). ^ ^ 

8. ,νύτόματος δέ'/.τνς λήψεοος ραδιοτηλεγραφικιον σημα- 

τ<ον άνάγκης. , ^ ι 

Ο. Δέκτης οαδιοτηλ.εφωνικοΰ σήματος κίνδυνου Ν1Α ΙΙ.Π 

ΗΚ(:ΕΐνΕΙΙ)'. 

ΙΟ. Ραδιογίυνιόμετρον. 

11 αρατήργ^σις ; .Νί συσκευαι. Φορητος ραδιοφαρος ενδει- 
ξεωε θέσεως κινδύνου (ΕΡΙΡ.Β) και Δέκτης Ραδιοτηλεφω- 
νικοΰ σήματος κινδύνου (\νΑΤ(.Η ΚΕί.ΕΐνΕΚ.), κα(Ε- 
στανται ύποχοεωτικαί. άφ’ ής υιοθετηθούν υπο τής Δ.Σ. 

ΠΑΛΖΕΘ. 

Κατηγορία Ι\'. : 

1. Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις ένδιαμέσων συ/νο- 

2. Πομποδέκτης λίαν ύψηλΐϋν συχνοτήτων (Ν'ΙΙΙ*). 

3. Φορητή ραδιοτηλεγραφική-ραδιοτηλεφίονική συσκευή 

πλωτών σιοστικιον μέσίον. _ ^ 

4. Λύτόαατοί συσκευή έκπομπής ραδιοτηλεφιονικου ση- 

■ ■ 'πνο ΤΟΝΕ ΑΕΑΒΜ). 

ήματος κινδύνου (νν.\ 1 ( 3 Ι 


δέν 

τοΰ πλοίου. ^ ^ λλ ίτίΉ 

10. Δέκτης ραδιοτηλ.εφωνικοΰ σήματος κίνδυνου (νν.Λ ΕΗ 

ΚΕΟΕΙΥΕΒ). 

11. Ραϊίογί,ονιόμετρον. 

Παρατήοησιε : .νί συσκευαι, Φορητος ραδιοφαρος ί.νδ^ι 
ξεως θέσεως κινδύνου (Ε.Ρ.Τ.Κ.ϋ.) καί Δέκτης Ραδιοτη- 
λεφωνικοΰ σήματος κινδύνου (\\ Α1Ε11 Β^ΕΕΕΙΧ Ε ) 
θίστανται ύποχρεωτικαι άφ ής υιοθετηθούν υπο .ης 

Π.ΛΑΖΕΘ. 


και 


Π Β' : 


ΙΙαοατήοησιε ; 'Ο δέκτης ραδιοτηλεφωνικοϋ σήματος κιν¬ 
δύνου ' (\ν.Λ'Γ ΟI ΗΕ(’.ΕΐνΕΒ) καθίσταται υποχρεωτικός 
άφ’ ής υίοθετηθή υπό τής Δ.Σ. Π ΑΛΖΕΗ. 

Κατηγορία \ . 

I. Πομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτήτων (νΗΕ),^έ- 
ξαιρουμένων τών υπαρχόντων πλοιιον τα ρποια φορουν ηδη 
ραδιοτηλεφιονικήν έγκατάστασιν. 

Κατηγορία Μ. : , -ίΓυι-, 

Ιίομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτήτων (V Η Ι· ). 

Κατηγορία \ II. .λ' : 

1. Δι’ έκτελοΰντα Διεθνείς πλόας, άπαιτεΐται συμμόρφωσις 

πρός οικείας διατάξεις Δ.Σ. Π.\.νΖΕΘ. ^ 

2. Δι’ έκτελοΰντα έσωτερικοΰς π/,όας άπαιτεΐται ραδιοτη- 
λεφωνική έγκατάστασις ένδιαμέσων συχνοτήτων καί αύτό- 
ιαατος συσκευή έκπομπής ραδιοτηλεφιονικοΰ σήματος ανάγ¬ 
κης ('Π'.ν) ή πομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτητιον (\ . 

Π Κ ) 

3. Φοοητός οαδιοφάρος ένδείξεως θέσεως κινδύνου (Ε. 
Ρ.Ι.Β.Β.'). 

Παοατήρησις : '<) φορητός ραδιοφάρος ένδείςεως^ θε- 
σεως κινδύνου (ΕΡ1ΚΒ) καθίσταται ύποχρεο>τικος αφ ης 
υίοθετηθή υπό τής Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ. 

Κατηγορία \ Π. Β : 

1 Ποαποδέκττ,ς λίαν υψηλών συχνοτήτων (νΠΙ ). 

2. Φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως κίνδυνου (Ε. 

ρ.Γ.η.β.'). 

^ , > χ.ί Παοατήρησις : 'Ο φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως 

Παρατήςησις : ΑΙ συσκευαι, φορητος ραδιοφαρος εώ.ι- (ΕΡ1Η.Β) καθίσταται υποχρεωτικός αφ ης υιο- 

.. Λ δένττς Ραδιοταιλε- ρ-' — , , ~ , για λ7Τ7.(Λ 


Κατηγορίαι ΙΤ Α' 

1. Κυρία ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις μεσαίων και 
υψηλών συχνοτήτων. 

2. Βοηθητική ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις. ^ ^ ^ 

3. Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις ενδιαμέσων^ και υφη 

λών συχνοτήτων-άνεξάρτητος ή ενσοοματοομενη οίς -ην ρα 
διοτηλεγραφικ.ήν έγκατάστασιν. ^ /Λΐιιι,’λ 

4. Πομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτητοον ( ^ )· 

5. Φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως κίνδυνου ( ο. 

Ρ.Ι.Β.Β.). 

6. Φορητή ραδιοτηλεγραφικ.ή-ραδιοτηλεφωνικη συσκευή 

πλοοτών σωστικών μέσων. „ ^ 

7. Αύτόματον χειριστήριον έκπομπής ραδιοτηλεγραφικού 

σήματος άνάγκης καί κινδύνου (.4ΚΠ). ^ 

8. Αύτόματος δέκτης λήψεοος ραδιοτηλεγραφικών σημά¬ 
των άνάγκης. , , , 

'Η έν λόγω συσκευή έγκαθίσταται, εφ όσον δεν^^εςασφα- 
λίζεται συνεχής 24ωρος φυλακή άσορμάτου^επι 

9. Δέκτης ραδιοτηλεφωνικοϋ σήματος κινόυνου (νν.ΥΙΕΗ 

ΗΕΠΕίνΕΚ). 

10. Ραδιογοονιόμετρον. 


ιίαραττιονισις ! -νι. χ-γ-ι- - » · ι-; ^ ^ 

ξεως θέσεως κινδύνου (ΕΡίΚΒ) καί 
φοονικοΰ σήματος κινδύνου (\νΑΤΠΗ ΒΕΟΕΙΥ .. )· κ.α 
θίαττανται ΰποχοεοι)τικαί. άψ' ής υιοθετηθούν υ,,ο τη- 

Π.ΑΑΖΕΘ. 

Κατηγορία ΙΠ. : 

1. Κυρία ραδιοτηλεφοονική έγκατάστασις. μεσαίων συ¬ 
χνοτήτων. , 

' 2. Βοηθητική ραδιοτηλεγραφική έγκαταστασις. 

3. Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις ένδιαμεσιον συχνο¬ 

τήτων άνεξάρτητος η ένσωματωμένη εις τήν ραδιοτηλεγρα¬ 
φικήν έγκατάστασιν. ^ /\/ΐ 4 ΐ’ \ 

4. Πομποδέκτης λίαν ύψηλών συχνοτήτων {V111'.) 

5. Φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως κίνδυνου (Ε.Ι . 

Ι.Κ.Β.). 

6. Φορητή ραδιοτηλεγραφική-ραδιοτηλεφωνικη συσκευή 

πλίοτών σωστικών μέσων. 


θ;;ηθή ύπό τής Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ. 

Κατηγορία \ 11. I : 

Φοοητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως^ κινδύνου (Ε.1Α 
1 Β.Β.). Ή έν λόγω συσκευή καθίσταται υποχρεωτική απο 
τής εφαρμογής τοΰ παρόντος Κανονισμού. 

Κατηγορία ΥΠΙ. : 

1. Κυρία ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις μεσαίων καί 

ύψηλών συχνοτήτιον. ^ ^ ^ 

2. Βοηθ-ητική ραδιοτηλεγραφική έγκαταστασις. 

3. Πομποδέκτης λίαν ύψηλών σο/νοτητων (ήΗ'’8 

4. Φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θεσεως κίνδυνου (1.· 

^ 5. Φορητή ραδιοτηλεγραφική-ραδιοτηλεφωνική σνσκευη 

πλοοτών σωστικών μέσων. 
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6. Λύτόματον χειριστήριον έκπομτιης ραδιοτηλεγραφικού 
ιτήματος ανάγκης και κινδύνου (Λ.Κ.Ό.). 

7. Αυτόματος δέκτης λήψεως ραδιοτη>,εγραφικ6>ν σημά¬ 
των άνάγκης. 

8. Ραδιογωνιόμετρον. 

9. Δέκτης ραδιοτηλεφίονικοϋ σΑυατοε κινδύνου (\νΑΤΡΗ 

ΚΕΟΕίνεΚ). 

Παρατήρησις ; 1. Ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις μέ δυ- 
νατότητα'υψηλών συχνοτήτων (βραχέα) άπαιτεϊται διά τά, 
«νέα πλοία». 

2. 'Ο φορητός ραδιοοάροε ένδείξεωε Οέσεως (Ε.Ρ.Ι. 
Κ.Β.) και ό δέκτης ραδιοτηλεφωνικοϋ σήματος κινδύνου 
(\νΑΤΕΗ ΚΕΕΕίνΈΗ) καθίστανται υποχρεωτικοί, άφ’ 
ής υιοθετηθούν υπό τής Δ.Σ. Π.νΑΖΕΘ. 

Κατηγορία IX. : 

1. Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις, έ';διαμέσων >αι υψη¬ 
λών συχνοτήτίον.. 

2. Πομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτήτων (ΥΗΡ). 

3. .Λ,ύτόματος συοκευτ· έκπομπήε ραδιοτηλεφωνικοϋ σή¬ 
ματος άνάγκης (ΤΑλΌ ΤΟΝΕ ΑΕΑΚΜ). 

4. Φορητός ραδιοφάροο ένδείξεωε θέσεο^ς κινδύνου (Ε. 
Ρ.Ι.Κ.Β.). 

ί). Φορητή ραδιοτηλεγ-ραφική-ραδιοτηλεφωνική συσκευή 
πλουτών σωστικών μέσουν. 

6. Δέκτηε ραδιοτηλεφουνικοΰ σόματος κινδύνου (ΥνΑΊΈΗ 
ΚΕΡΕΙΑΕΚ). 

Παρατήρησις : 

1. Ραδιοτηλ.εφωνική έγκατάστασις μέ δυνατότητες υψηλών 
σ,χ'κτητων (βραχέα) άπαιτεϊται διά τά «νέα πλοία». 

2. 'ϋ φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεοος κινδύνου 
(ΕΡΙΡ.Β) κα'ι ό δέκτης ραδιοτηλεφίονικοϋ σήματοε κινδύνου 
ΟΥΑΤΕΗ ΚΕΟΕΙΥΕΒ) καθίστανται ύ τΐοχρεωτικοί, άφ* 
ής υιοθετηθούν ύπό τής Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ. 

Κατηγορία X. : 

1. Ραδιοτηλ.εφωνική έγκατάστασις ενδιαμέσων συχνό- 
τή'.ων. 

2. Αυτόματος συσκευή έκπομττης ραδιοτηλεφωνικοϋ σή¬ 
ματος άνάγκης (Τ\\Ό ΤΟΝΕ ΑΕΑΚΜ). 

3. Φορητός ραδιοφάροε ένδείξεους θέσεως κινδύνου (Ε. 
Ρ.ί.Η.Β.). 

Παρατήρησις : 'Ο φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως 
κινδύνου (Ε.Ρ.Ι.Ρ,.Β.) καθίσ ταται υποχρεωτικός άφ’ ής 
υίοΟετηθή ύπό τής Δ.Σ. Π.4.4ΖΕΘ. 


Κατηγορία XI. : 

1. Ραδιοτηλ.εφωνική έγκατάστασις ένδιαμέσων συχνοτή- 
τίον ή πομποδέκτης λίαν ύψηλ.ών συχνοτήτων (ΥΗΡ). 

2. Φορητός ραδιοφάρος έ'υδείξεως θέσεως κινδύνου (Ε.Ρ. 
Ι.Β.Β.). 

Παρατήρησις : 'Ο φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως 
κινδύνου (ΕΡΙΗΒ)), καθίσταται υποχρεωτικός άφ’ ής υΐο- 
θετηθή ύπό τής Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ. 

Κατηγ-ορία .XII. : 


1. Κυρία Ραδιοτηλ.εγραφική έγκατάστασις μεσαίων καΐ ύ- 
ψηλών συχνοτήτων. 

2. Βοηθητική Ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις. 

^3.Ραδιοτηλεφω'. ική έγκατάστασις ένδιαμέσων καί υψη¬ 
λών συχνοτήτων άνεξάρτητος ή ένσωματωμένίη είς' τήν ρα¬ 
διοτηλεγραφικήν έγκατάστασιν. 

4. Πομτϊοδέκτης λίάν ύψηλών συχνοτήτων (ΥΗΡ). 

5. ^ρητός ραδιοφάρος ένδείξεους θέσεως κινδύνου (Ε. 
Ρ.Ι.ΙΙ;Β.); 


6. Φορητή· ρ^ιοτηλεγραφική-ροιδιοτηλεφωνική βυσκε’υή 
πλωτών σωστικών μέσων. · 

^ 7. Αυτόματον χειριστήριον ραδιοτηλεγραφβίοϋ σέματοε 
οουαγκης και κινδύνου (Α.Κ.Β.). 


8. Αύτόματος δέκτης λήψεως ραδιοτηλεγραφικών σημά¬ 
των άνάγκης. 

9. Ραδιογωνιόμετρου. 

10. Δέκτηιτ ραδιοτηλεφίονικοϋ σήματοε κινδύνου (ΑΥΑΤΟΗ 
ΒΕΟΕΙΥΕΚ). 

Παρατήρησις : Αί συσκευαί, Φορητός ραδιοφάρος ένδεί¬ 
ξεως θέσεως κινδύνου (ΕΡΙΚΒ) και δέκτης ραδιοτηλεφωνι- 
κοϋ σήματος κινδύνου (\\'ΑΤΕΗ ΒΕΕΕΙΥΕΒ), καθίσταν¬ 
ται ύποχρεωτικοί, άφ’ ής υιοθετηθούν ύπό τής Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ. 

Κατηγορία XIII. Α' : 

1. Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις ένδιαμέσων συχνο¬ 
τήτων, ώς καί ύψηλών έφ* ύσον θά έκτελή πλόας έξωτερικοϋ. 

2. Πομποδέκτης λίαν ύψηλών συχνοτήτων (ΥΗΡ). 

3. Φορητός ραδιοφάροε ένδείξεως θέσεως κινδύνου (Ε. 
Ρ.Ι.Η.Β.). 

4. Αύτόματος συσκευή έκπομττής ραδιοτηλεφωνικοϋ σή¬ 
ματος άνάγκης. 

5. Δέκτης ραδιοτηλετιωνικοΰ σήματος κινδύνου (λΥΑΤΕΗ 
ΚΕΕΕΙΥΕΚ). 

Παρατήρησις : 'Ο φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως 
κινδύνου (ΕΡΙΗΒ) και ό δέκτης ραδιοτηλεφωνικοϋ σήματος 
κινδύνου (ΑΥΑΤΟΗ ΗΕΟΕΙΑΈΗ) καθίστανται ύποχρεωτικοί 
άφ’ ής υιοθετηθούν ύπό τής Δ.Σ. Π.Α.ΑΖΕΘ. 

Κατηγορία ΧΙΐΙ. Β' : 

Πομποδέκτης λίαν ύψηλών συχνοτήτων (ΥΗΡ). 

Κατηγορία ΧΙΥ. .Α' : 

1. Κυρία ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις, μεσαίων καί 
ύψηλ.ών συχνοτήτων. 

2. Βοηθητική ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις. 

■3. Πομποδέκτης λίαν ύψηλών συχνοτήτων (Υ^ΗΡ). 

4. Φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως κινδύνου (Ε. 
Ρ.Ι.Η.Β.). 

5. Φορητή ραδιοτηλεγραφική-ραδιοτηλεφωνική συσκευή 
πλωτών σωστικών μέσων. 

6. Αυτόματον χειριστήριον ραδιοτηλεγραφικού σήματος 
άνάγκης καί κινδύνου (ΑΚΟ). 

7. Αύτόματος δέκτης λ.ήψεως ραδιοτηλεγραφικίον σημά¬ 
των άνάγκης. 

8. Ραδιογωνιόμετρον. 

9. Δέκτης ραδιοτηλεφοονικού σήαατος κινδύνου (ΑΥΑ'ΓΟΗ 
ΗΕΟΕΙΥΕΗ). 

IΤ αρατήρησις : 

1. Ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις μέ δυνατότητας ύψη¬ 
λών συχνοτήτων (βραχέα), άπαιτεϊται διά τά «νέα πλοϊα». 

2. 'Ο φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως (Ε.Ρ.Ι.Η.Β.) 

και ό δέκτης ραδιοτηλεφωνικοϋ σήματος κινδύνου (ΧΥΑΤΟΗ 
ΗΕΟΕΙΥΕΗ), καθίστανται ύποχρεωτικοί, άφ’ ής υιοθετη¬ 
θούν ύπό τής Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ. ' 

Κατηγορία ΧΙΥ.Β' : 

4. Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις ενδιαμέσων καί ύψη- 
λ.ών συχνοτήτων, ώς καί ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις, 
έφ’ όσον άλιεύει εις περιοχάς . έκτος Μεσογείου, 

2. Πομποδέκτης λίαν ύψηλών συχνοτήτων (ΥΗΕ). 

3. Αύτόματος συσκευή έκπομπής ραδιοτηλεφωνικοϋ σή¬ 
ματος άνάγκης (ΤλΑΌ ΤΟΝΕ ΑΕΑΗΜ). 

4. Φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως κινδύνου (Ε. 
Ρ.Ι.Η.Β.). 

'Αλιευτικά σκάφη τής κατηγορίας ταύτης μέχρις 150 κοχ. 
δέν ύποχρεούνται εις έγκατάστασιν πομποδέκτου λίαν ύψη¬ 
λών συχνοτήτων (ΥΗΕ). 

Παρατήρησις : 

1. Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις μέ δυνατότητας ύψη¬ 
λών συχνοτήτων, άπαιτεϊται διά τά «νέα πλοϊα»,. χωρητι- 
κότητος άπό 150 κοχ. καί άνω. 
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2. 'Ο φορητός ραδ,ιοφάρος ένδείξειος θέσεως κινδύνου 
(ΕΡΙΚΒ) καθίσταται ύποχρεοιτικός, άφ’ ής υΐοθετηθη 
υπό της Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ. 

Κατηγορία XIV. Γ' 

Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις ένδιαμέσων συχνοτήτων 
ή πομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτήτων (ν.Η.Ε.). 

Κατηγορία XIV.Δ' ' 

Πομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτήτων (ν.Η.Ε.), έξαι- 
ρουμένων τών Γρ'ι-Γρι τών οποίων, ή ύποχρέωσις ΰφίστχ- 
ται διά τά «νέα πλοία». 

Κατηγορία XV. 

1. Πομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτήτων (νΠΕ). 
Άφορ^ πλοία μεταφορικής Ικανότητας μέχρις 150 επιβα¬ 
τών, καί μή άπομακρυνομένων πέραν τών 100 μιλίων άπό 
της ακτής. 

Διά τά μεγαλυτέρας μεταφορικής ικανότητας πλοία, 
ό έξοπλισμός των Οά είναι άνάλογος τών άντιστοίχων 
έπιβατηγών πλοίων. 

2. Φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως κινδύνου 
(Ε.Ρ.Ι.Κ.Β.). 

Παρατήρησις : Ό Φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως 
(ΕΡΙΒΒ) καθίσταται υποχρεωτικός, άφ’ής υΐοθετηθή 
ύπό τής Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Π. 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
’Άρθρον 4. 

Θέσις Ραδιοτηλεγραφικής Έγκαταστάσεως. 

1. Ή Ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις δέον όπως είναι 
τοποθετημένη : 

α) Κατά τρόπον, ώστε κατά τό δυνατόν ούδεμία παρεμ¬ 
βολή, προερχομένη έξ έξωτερικοϋ θορύβου μηχανής η άλλης 
τινός αιτίας, νά παρεμποδίζη τήν καλήν λήψιν τών ραδιο¬ 
τηλεγραφικών σημάτων. 

β) Κατά τό δυνατόν εις τό ύψηλότερον σημεϊον επι του 
πλοίου, ίνα έξασφαλίζηται ό μέγιστος δυνατός βαθμός 
ασφαλείας. 

γ) Εντός θαλάμου έπαρκών διαστάσεων, καλώς άερι- 
ζομένου καί θερμαινομένου, ϊνα έπιτυγχάνηται αποδοτική 
λειτουργία ταύτης. 'Ο θάλαμος θά χρησιμοποιήται άποκλει- 
στικώς διά τήν λειτουργίαν τών συσκευών Α/Τ καί Ρ/Ί. 

2. 'Ο θάλαμος δέον δπως διαθέτη : 

α) 'Ωρολόγιον άκριβοϋς λειτουργίας, φέρον δίσκον δια¬ 
μέτρου τουλάχιστον 5 δακτύλων (ΐντσών) ή 12,5 εκ. και 
ομόκεντρον δείκτην δευτερολέπτων. 'Η έπιφάνεια του δίσκου 
θά έχη σημανθή κατά τρόπον δεικνύοντα τας περιόδους 
σΐ'^ς, τάς προβλεπομένας ύπό τοϋ Κανονισμού Ραδιοε¬ 
πικοινωνιών. Τό ώρολόγιον δέον δπως είναι ορατον εκ τής 
θέσεως χειρισμού τών συσκευών άσυρμάτου, ως επίσης και 
έκ τής θέσεως δοκιμής τοϋ αυτομάτου δέκτου κίνδυνου. 

β) Εφεδρικόν φωτισμόν άσφαλοϋς λειτουργίας ^τροφο- 
δοτούμενον έκ συστοιχίας συσσωρευτών μονιμως εγκατε- 
στημένον, κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε να φωτίζεται ικα- 
νοποιητικώς τό ώρολόγιον καί τά χειριστήρια ελεγχου κυ¬ 
ρίας καί βοηθητικής (έφεδρικής) έγκαταστάσεως. Προκει- 
μένου περί νέων πλοίων, διπολικούς διακοπτας τοποθετη¬ 
μένους παρά τή κυρία εΐσόδω καί εις την θέσιν χειρισμού τής 
ραδιοτηλεγραφικής συσκευής, διά τόν έλεγχον τών λυχνιών 
φωτισμού, έφ’ δσον αδται τροφοδοτούνται εκ τής εφεδρικής 
ττηγής ένεργείας. 

οι διακόπται ούτοι δέον δπως φέρουν πινακίδα μέ οδη¬ 
γίας χρήσεως. 

γ) Κατάλληλα καθίσματα περιστρεφομένης έδρας, μονί- 
μως έγκατεστημένα, έπαρκή εις άριθμόν διά τας άνάγκας 
τών Αξιωματικών Α/Τ. 

δ) Φορητήν ηλεκτρικήν λυχνίαν έπιθεωρήσεως, ^ τροφο- 
δοτουμένην έκ τής έφεδρικής πηγής ένεργείας καί εφωδια- 


σμένην δι’ εύκάμπτου καλωδίου έπαρκοϋς μήκους (Μπαλαν- 
τέζα). ^ 

ε) Δίπλευρον αποδοτικόν σύστημα έπικρινωνίας (κλησεως 
καί ομιλίας) μετά τής γεφύρας άνεξάρτητον τοϋ κυρίου συ¬ 
στήματος συνεννοήσειος τοϋ πλοίου. : 

’Άρθρον 5. 

Τεχνικαί απαιτήσεις τής ραδιοτηλεγραφικής έγκαταστάσεως. 

1. Γενικαί άπαιτήσεις τής κυρίας καί τής έφεδρικής 
ραδιοτηλεγραφικής συσκευής : 

α) 'Η συσκευή Οά είναι κατεσκευασμένη συμφώνως πρός 
τάς άρχάς τής συγχρόνου τεχνολογίας καί κατάλληλος 
δι’ ευχερή χρήσιν έπί τών πλοίων. 

"Απαντα τα κομβία τής συσκευής θά είναι τοιούτου μεγέ¬ 
θους, ώστε νά έξασφαλίζηται ό εύχερής χειρισμός τούτων·, 
ό δέ αριθμός αυτών θά είναι ό έλάχιστος απαραίτητος δια 
τήν απλήν καί ικανοποιητικήν λειτουργίαν ταύτης. 

"Απαντα τά κομβία, όργανα, ένδεικτικαί λυχνίαι καί άκρο- 
δέκται Οά φέρουν έπιγραφάς εΐ δυνατόν εις τήν Ελληνικήν 
καθοριζούσας σαφώς τόν προορισμόν το>ν. 

"Απαντα τά τμήματα τής συσκευής τά χρήζοντα έλέγχου 
καί συντηρήσεως θά είναι ευκόλως προσιτά εις τόν χειρι¬ 
στήν ή έπιθεωροϋντα τήν συσκευήν. 

β) ' Η συσκευή θά είναι έτοιμη πρός λειτουργίαν καί θα 
πληροί τάς τεχνικάς άπαιτήσεις τοϋ παρόντος άρθρου εν 
λεπτόν μετά τήν θέσιν ταύτης έν λειτουργία. 

γ) 'Η μετάβασις έκ μιας συχνότητας εις έτέραν κειμένην 
έντός τής αύτής ζώνης θά έπιτυγχάνεται τό πολύ έντός 
15 δευτερολέπτων. 'Η μετάβασις είς συχνότητα κειμένην 
έντός έτέρας ζούνης θά έπιτυγχάνεται είς χρόνον μή υπερ- 
βαίνοντα τά 30 δευτερόλεπτα. Έν ,τούτοις, ό χρόνος μΐτα- 
βάσεως έκ μιας συχνότητας κειμένης έντός οίασδήποτε' 
ζώνης εις τήν συχνότητα 50!) ΚΗΖ δέν θά ύπερβαίνη τά 
15 δευτερόλεπτα. 

"Απαντες οί χειρισμοί διά τήν θέσιν τής συσκευής έν 
λειτουργία είς τήν συχνότητα κινδύνου .500 ΚΗΖ θα άνα- 
γράφωνται σαφώς έπ’ αύτής. . 

5) Θά χροβλέπεται προτταεία τής ευεαευής έναντι: 

(1) 'ΐπερτάσεως ή 'ύπερ εντάσεων δ)ς καί τυχόν άλλαγής 
πολικότητος τής πηγής τροφοδοσίας. 

(2) "Επικινδύνου προσεγγίσεως τμημάτων εύρισκομέ- 
νων ύπό τάσιν (συνεχή ή έναλλασσομένην) άνιο τών 50Λ'. 

Τά τμήματα ταϋτα δέον δπως άπομονώνται Λύτομάτο>ς 
έκ πάσης πηγής τροφοδοσίας δταν άπομακρύνιοντα'. τά 
προστατευτικά των καλύμματα. 

' 'Ετέρα δυνατότης συνίσταται είς τό νά είναι ή συσκευή 
κατεσκευασμένη κατά τρόπον ώστε η προσεγγισις εις 
τμήματα εύρισκόμενα ύπό τάσιν άνω . τών 50 \ να καθί¬ 
σταται δυνατή μόνον διά χρησεως ειδικού εργαλείου π.χ. 
κοχλιοστροφίου. Επίσης θά ύπαρχουν προειδοποιητική 
πινακίδες είς ευκρινείς θέσεις τής συσκευής. 

ε) Αί παροϋσαι προδιαγραφαί θά πληροϋνται δια τας κά¬ 
τωθι συνθήκας : , , , 

(1) Θερμακρασία περιβάλλοντος κειμένη εντός τών ορκον 

0® 0 εως 40° 0. , π / 

(2) Μεταβολή τής τάσεως τροφοδοσίας μέχρι -( ΙΟ",; 
τής ονομαστικής τιμής. 

(3) 'Η συσκευή θά πρέπει νά δΰναται νά λειτουρ-^η εις 
σχετικήν ύγρασίαν μέχρις 95 %. 

στ) 'Ο πομπός δέον δπως έχη τήν δυνατότητα συνεχούς 
λειτουργίας ύπό πλήρες φορτίον έπί 15 λεπτά άνευ σημαν¬ 
τικής μειώσεως τής ισχύος, θά φέρη δέ διάταξιν προστα- 
σίοις έναντι βραχυκυκλώσεως ή άποσυνδέσεως τών, ακρο¬ 
δεκτών τής κεραίας έν ώρα λειτουργίας. 

ζ) 'Ο πομπός δέον δπως έχη τήν δυνατότητα συνδέσεώ; 
του πρός συσκευήν αύτομάτου χειρισμού σήματος κινδύνου 
πληρούσαν τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 9 τοϋ παρόντος Κανο- 

νισμοϋ. , , „ 

η) Έάν άπαιτήται δπως ή έφαρμογή τάσε6)ς εις τινα 
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σημεία τοϋ -ομποϋ πραγματοποιήται μετά παρέλευσιν 
χρόνου τίνος από της θέσείος τούτου Ιν λειτουργία, δέον 
■',ΊΖΜς αΰτη λαμβάνη χώραν αυτομάτως. 

2. Κύριος πομπός μεσαίων κυμάτο.ν (Μ.Ρ.) 

* α) Συχνότητες : 'Ο πομπός δέον όπως δύναται να εκπεμττη 
επί της συχνότητος κινδύνου καί κλησεως. 500 ΚΗΖ, 
επί της εφεδρικής συχνότητος κλησεως 512 ΚΗΖ καί 
τοιών τουλάχιστον συχνοτήτοιν εργασίας εκ των 425- 
454-468-480 ΚΗΖ. 'Η συχνότης 410 ΚΗΖ δέον όπως 
χρησιμοποιήται μόνον διά ραδιογωνιομέτρησιν. 

β) Τάξεις έκπομτυης : 

1) Συχνότης 500 ΚΗΖ : Α2 ή Α2Η (άνω πλευρική) 
μέ βάθος διαμορφώσεως τουλάχιστον 70 % καί συχνότητα 
διαμορφώσεως 450 - 1350 ΗΖ. 

2) Συχνότητες εργασίας : .Λ1 καί Α2 ή Α2Η (άνοο πλευ¬ 
ρική ). 

γ) Ανοχή συχνότητος : ± 1000 X ΙΟ’® υπό τάς συνθή- 
κας τάς καθοριζομένας εις την παράγρ. Ιε' τοϋ παρόντος 
άρθρου. 

Εις πομπούς χρησιμοποιουμένους διά ραδιοτηλετυπικήν 
άνταπόκρισιν ή άνοχή συχνότητος δέον όπως μή ύπερβαίνη 
τάς κάτωθι τιμάς : 

— Διά νέας εγκαταστάσεις ± 40 ΗΖ 

— Δι’ ύφισταμένας έγκαταστάσεις + 100 ΗΖ 

— Άπό 1ης Ίανουαρίου 1985 έφ’ όλων 

των εγκαταστάσεων ± 40 ΗΖ 

δ) Ισχύς έξόδου : 

(1) 'Ο πομπός δέον όπως είναι ικανός νά πληροί άπάσας 
τάς κατωτέρω άπαηήσεις όταν συνδέεται εις μίαν τεχνητήν 
κεραίαν συνισταμένην έκ μιας άντιστάσεως καί ένός 7η.·κνω- 
τοϋ εν σειρά καί τής οποίας τό εν άκρον γειοϋται. 

Οί χρησιμοποιηθησόμενοι συνδυασμοί άντιστάσεων καί 
πυ} νωτών θά είναι οί κατωτέρω : 

ίΙ= 2 3 4 5 Ω 

^== 750 500 400 300 μΕ 

2) 'Η ισχύς φέροντος ή άναπτυσσομένη έπι τής τεχνητής 
κεραίας ώς αυτή ορίζεται ανωτέρω δέον όπως είναι τουλά¬ 
χιστον 60\\' μή ύπερβαίνουσα εν οΰδεμιά περιπτώσει τό 

Γκ\ν. 

3) 'Ο πομπός δέον όπως είναι κατασκευασμένος ούτως 
όόστε ή ισχύς έξόδου νά δύναται νά υποβιβάζεται κατά 
άπλοϋν τρόπον εις τό τέταρτον τουλάχιστον τής ίιτχύος. 

ε ) Εύρος ζώνης : 

(1) Διά τάξιν Α1 : 100 ΗΖ 

(2) Διά τάξιν Α2 ή Α2Η : 2100 ΗΖ. 

στ) Ισχύςάνεπιθυμήτωνεκπομπών ; 

'Γούλάχιστον 40 ΟΒ κάτω τής μέσης ισχύος εκπομπής, 
μή ύπερβαίνουσα έν τούτοις τά 50 ιη4ν. 

ζ) ’Όργανα ελέγχου : 

'Ο πομπός δέον όποις φέρη ενσωματωμένα τουλάχιστον 
τά κατο^τέρω όργανα : 

(1) "Οργανον ένδείξεως ρεύματος κεραίας. 

(2) "Οργανον ένδείξεως ρεύματος άνόδου ένισχυτρίας 
ισχύος. 

3. Κύριος πομπός βραχέων κυμάτούν (ΗΕ). ·· 

(α) Τάξις έκπομττής : Α1 

(β) Συχνότητες : ■ ' 


(*) Αί άναφερόμεγαι συχνότητες νοούνται ώς ^ρουσαι. 


Ό πομπός δέον όπως είναι εις θέσιν νά έργάζηται εις 
έκάστην ζώνην συχνοτήτιον εις τήν όποιαν είναι κατεσκευα- 
σμένος νά έκπέμπη, έπί : 

(α) Μέχρι τήν Ιην Ιουνίου 1977, έπί μιας συχνότητος 
κλήσεως. Άπό τής 1ης Ιουνίου 1977, έπί δύο τούλάχιστον 
συχνοτήτων κλήσεως. 'Η μία εξ αυτών δέον όπως κεϊται 
έντός των κοινών διαύλων κά^ησεως των καθοριζομένων εις 
τό Παράρτημα 15Γ τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών 
(Γενεύη 1974), ή δέ έτέρα δέον όπως έπιλέγηται μεταξύ 
τών διαύλων τοϋ αύτοϋ Παραρτήματος τώ'ν άνηκόντων εις 
τήν 'Ομάδα II. 

(β) Δύο τουλάχιστον συχνοτήτιον εργασίας, 
γ) Άνοχή συχνότητος : 

(α) Νέαι έγκαταστάσεις: ± 50 X ΙΟ'® 

(β) 'Τφισταμέναι έγκαταστάσεις : ^ 200 X 10"® 

(γ) Άπό τής 1ης Ιουνίου 1977, έφ’ όλων τών έγκατα- 
στάσεων : ± 50 X ΙΟ'®. ^ 

(δ) Έντός τών ζωνών τών χρησιμοποιουμένων διά τήν 
κλήσιν, δέον όπως καταβάλεται προσπάθεια έπιτευξεως ανο¬ 
χής καλυτέρας τών ή; 40 X ΙΟ'®. 

(ε) Είς πομπούς χρησιμοποιουμένους διά ραδιοτηλετυ- 
πικήν άνταπόκρισιν, ή άνοχή συχνότητος δέον όπως μη 
ύπερβαίνη τάς κάτωθι τιμάς : 

— Διά νέας έγκαταστάσεις : :1;40 ΗΖ 

— Δι’ ύφισταμένας έγκαταστάσεις : ^ 100 ΗΖ 

— Άπό τής 1ης Ίανουαρίου 1985 

έφ’ όλων τών έγκαταστάσεων : 40 ΗΖ 

δ) Ισχύς έξόδου : 

Τούλάχιστον ΙΟΟλΥΑΤΤδ καί οΰχί μεγαλυτέρα των 
2 Κ\ν, μετρουμένη έπί τεχνητού φορτίου ωμικής άντιστα- 
σεως 50 ΩΜ. 

ε) Εύρος ζώνης : 100 ΗΖ. 

στ) Ταχύτης τηλεγραφικών σημάτων : 

'Ο πομπός δέον όπως εχη τήν δυνατότητα έκπομττής μορ- 
σικής τηλεγραφίας χειροκινήτως ή αυτομάτως είς ταχύτητα 
μέχρις 40 ΒΑΙΙΟδ. 

ζ) Ισχύς άνεπιθυμήτων έκπομπών : 

'Γούλάχιστον 40 ΟΒ κάτω τής μέσης Ισχύος έκπομττής, μη 
ύπερβαίνουσα έν τούτοις τά 5θ πι4ν. 

η) ’Όργανα μετρήσεως ; 'Ο πομπός δέον όπως φέρη εν¬ 
σωματωμένα τά κάτωθι όργανα κατ’ έλάχιστον: 

(1) "Οργανον ένδείξεως ρεύματος κεραίας. 

(2) "Οργανον ένδείξεως ρεύματος άνόδου ένισχυτρίας 
ισχύος. , 

4. Κύριος Δέκτης. 

α) Συχνότητες λήψεως : Άπό 90 ΚΙίΕ''’ϊ<ΐΙις 28 ΜΗΖ 
είς πέντε τούλάχιστον κλίμακας* 

β) Τάξις λαμβανομένων σημάτων : Α1, Α2, Α2Η. Ό 
δέκτης δυνατόν νά λαμβάνη καί σήματα τάξεως Α3, Α3Η, 
Α3Α, Α31. Εις περίτττωσιν καθ’ ήν ούτος χρησιμοποιείται 
και ώς κύριος ραδιοτηλεφωνικός δέκτης δέον όπως ττληροϊ 
άπάσας τάς τεχνικάς άπαιτήσεις τοϋ "Αρθρου 17 του τταρόν- 
τος Κανονισμού. 

γ) Ακρίβεια καί σταθερότης συχνότητος συντονισμοϋ : 

(1) Σφάλμα συντονισμού : Τό σφάλμα συντονισμού δέον 
όπως μή ύπερβαίνη τά κατωτέρω όρια : 

100- 525 ΚΗΖ = 300 ΗΖ 

525 - 4000 ΚΗΖ 1000 ΗΖ 

4 - 28 ΜΗΖ = 2000 ΗΖ 

(2) Παρέκκλισις συντονισμού. 'Η παρέκκλισις συντονι¬ 
σμού (διαφορά σφάλματος συντονισμού) δΓ οΐαΥδήποτε 
χρονικήν περίοδον 15' μετά τήν προθέρμανσιν τού δέκτου, 
δέον όπως μή ύπερβαίνη τά κατωτέρω όρια : 

100- 1605 ΚΗΖ «3.10-4 

1605 ΚΗΖ-28 ΜΗΖ «1.10-4 
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δ) Ευαισθησία : ’Άρθρον ΰ. 

(1) Διά τάξιν Α1 : 10 μ V διά λόγον σήματος προς Οό- Κεραιαι. 


ρυβον 10 ΟΒ εις την έξοδον τοϋ δέκτου. 

(2) Διά τάξιν Α2 : 30 μ V διά λόγον σήματος προς θό¬ 
ρυβον 10 ΟΒ εις την έξοδον τοϋ δέκτου. 

'Τπό τάς ανωτέρω συνθήκας δέον όπως λαμβάνεταί εις 
την έξοδον ή ισχύς ή καθοριζομένη εις την έπομένην παρά¬ 
γραφον. 

ε) Επίπεδα ακουστικής : 

Άναπτυσσομένη ελάχιστη ισχύς έπ'ι ζεύγους ακουστικών 
ή ισοδυνάμου προς αυτά άντιστάσεως, I ιηνΥ έπι συχνό- 
τητος 1000 ΗΖ. 

Έπί μεγάφωνου ή άντιστάσεως ισοδυνάμου προς τοΰτο 

50 πι\ν είς 1000 ΗΖ. 

'Η παραμόρφωσις τής άκουστικής συχνότητος δέον όπως 
μή ύπερβαίνη τά 10 %. 

στ) Άποκοττή άνεπιθυμήτων σημάτων : 

Μέ τον δέκτην συντονισμένον είς οίανδήποτε συχνότητα 
εντός τής ζώνης λήψεως τούτου και μέ στάθμην λαμβανο- 
μένου σήματος τής τάξεως 10 μΥ, ή έπίδρασις άνεπιθυ- 
μήτου σήματος έφ’ οίασδήποτε συχνότητος καί κατά 60 ΟΒ 
ίσχυροτέρου, δέον όπως μή προκαλή μείωσιν τής στάθμης 
εξόδου μεγοιλυτέραν των 3 ΟΒ ή τοϋ λόγου σήματος προς 
θόρυβον είς την έξοδον μεγαλυτέραν των 6 ΟΒ. 

ζ) Ακρίβεια διακριβώσεως : 

'Η ακρίβεια θέσεως συχνότητος δέον όπως είναι καλυ- 
τέρα των + 500 ΗΖ. 

η) Ευχέρεια χειρισμού : 'Ο δέκτης δέον όπως είναι είς 
θέσιν νά μεταβή έντός περιόδου μικροτέρας των 5” άπό 
την λήψιν έπί μιας συχνότητος είς λήψιν έπί έτέρας έντός 
τής αυτής ζώνης καί έντός 15" εις έτέραν ζώνην. 

θ) Εύρος ζώνης διελεύσεως : 

Ό δέκτης δέον όπως είναι έφωδιασμένος διά φίλτρων 
διελεύσεως περιωρισμένης καί εύρείας ζώνης ώς κατωτέρω : 

Έξασθένησις Ζώνη Διελεύσεως (ΚΗΖ) 

Στενή (Α1 ) Κύρεϊα (Α2/ 
Α2Η') 

6 ΟΒ (μεγίστη) ± 0,5 ± 1,5 

30 ΟΒ (έλαχίστη) + 1,75 4 ; 3,5 

60 ΟΒ (έλαχίστη) ± 3,5 Α 10 

5. Εφεδρικός πομπός ή κινδύνου : 

α) Συχνότητες. 'Ο πομττός δέον όπως δύναται νά έκ- 
πέμττη έπί τής συχνότητος 500 ΚΗΖ καί έπί τριών τούλά- 
χιστον έκ των έν παραγρ. 2α τοϋ παρόντος άρθρου καθορι- 
ζομένων συχνοτήτων. 

β) Κατά τά λοιπά, ό έφεδρικός πομπός δέον όπως πληροί 
άπάσας τάς τεχνικάς απαιτήσεις τής παραγρ. 2 τοϋ παρόντος 
άρθρου. 

6. Έφεδρικός δέκτης : 

α) Συχνότητες /ήψεως. 

(1) 405-525 ΚΗΖ είς τάξεις Α1, Α2 ή .\211. 

(2) 1605 ΚΗΖ-28ΜΗΖ είς τάξιν Α1. Ούτος δύναται 
νά λαμβά'/η καί ραδιοτηλεφωνικά σήματα έντός τής ζώνης 
ταύτης. 

β) Κατά τά λοιπά, ό έφεδρικός δέκτης δέον όπως πλ,ηροϊ 
άπάσας τάς τεχνικάς άπαιτήσεις τής παραγρ. 4 τοϋ παρόντος 
άρθρου. 

Σημείωσις : 'Η κυρία καί ή έφεδρική ραδιοτηλεγραφική 
έγκατάστασις θά είναι έφωδιασμέναι δι’άνεξαρτήτιον χει¬ 
ριστηρίων. 


1. 'Εκάστη ραδιοτηλεγραφική έγκατάσεασις δέον ό,τ.υς 
περιλαμβάνη δύο κεραίας, ήτοι ; Κυρίαν καί Εφεδρικήν. 

2. 'Η Ε.Ε.Π. δύναται νά έξαιρέση οίονδήποτε πλοίο/ 
τής ύποχρεώσεως έγκαταστάσεως ί’φεδρικής κεραίας, έάν 
κρίνη ότι ή τοιαύτη έγκατάστασις δεν είναι πρακτικώ; 
δυνατή ή εύλογος. Ανεξαρτήτως τής ώς άνω περιπτώσεο).:, 
δέον όπως ύφίσταται πάντοτε είς τόν ραδιοτηλεγραφικόν 
σταθμόν τοϋ πλοίου καί έπαρκής ποσότης άγωγοϋ κεραίας. 

3. .\1 κεραϊαι δέον όπιος προστατεύωνται κχταλλήλιο: 
έναντι Οραύσεονς. Επίσης νά λαμβάνωνται τά έ/δεικν/ό- 
μενα μέτρα προστασίας τών χειριστών έναντι τής άκτινο- 
βολίας. 

4. 'Ο κύριος καί ό έφεδρικός πομπός δέον όπως δύνανται 
νά συνδεθοΰν ταχέως καί νά συντονισθοϋν μετά τής κυρίας 
κεραίας καί μετά τής έφεδρικής έάν ύπάρχη τοιαύτη. 

".λρθρον 7. 

Κυρία Ηηγή Ένεργείας. 

1. 'Η κυρία ραδιοτηλεγραφική έγκατάστασις δέον οπονς 
τροφοδοτήται έκ τής κυρίας πηγής ένεργείας τοϋ πλοίου, 
ήτις θά διαθέτη έπαρκή ήλεκτρικήν ένέργειαν διά τήν καν - 
νικήν λειτουργίαν άπασών τών συσκευών αυτής καί τήν φόρ- 
τισιν τών συστοιχειών συσσωρευτών. 

2. 'Η τάσις τροφοδοσίας τής κυρίας ραδιοτηλεγραφικής 
έγκαταστάσεως θά τηρήται έντός τών ορίων -4 10 % 
τής ονομαστικής τιμής. 

’ΆρΟρον 8. 

Εφεδρική Ιίηγή Ένεργείας. 

1. 'Η έφείρική πηγή ένεργείας δέον όπως συνίσταται έκ 
συστοιχιών συσσωρευτών αί όποϊαι θά δύνανται νά φορτί- 
ζωνται έκ τοϋ ήλεκτρικοϋ συστήματος τοϋ πλοίου καί θά 
είναι ίκαναί, είς πάσαν περίπτωσιν, νά τίθενται αμέσως 
είς λειτουργίαν καί νά τροφοδοτούν τήν έφεδρικήν ραδιο¬ 
τηλεγραφικήν έγκατάστασιν έπί 6 τούλάχιστον συνεχείς 
όύρας ύπό κανονικάς συνθήκας ?νειτουργίας προσέτι δέ, νά 
άνταποκρίνωνται είς οίονδήποτε τών προσθέτων φορτί'νν 
τών άναφερομένων είς τάς παραγρ. 2, 3 καί 5 τοϋ παρόντος 
άρθρου. 

2. ΙΙλήν τής έφεδρικής ραδιοτηλεγραφικής έγκαταστά- 
σεο/ς, ή έφεδρική ττηγή ένεργείας δέον όπως τροφοοοτή 
καί τό αυτόματον χειριστήριον έκπομττής σήματος άνάγκης 
καί κινδύνου, τό καθοριζόμενου είς τό άρθρον 9 τοϋ παρόντος 
Κανονισμού, έφ’ όσον τούτο λειτουργεί ήλεκτρικώς. 

3. 'Η έφεδρική ττηγή έ.εργείας δύναται έπίσης νά χρη- 
σιμοποιηθή διά τήν τροφοδότησιν : 

α) Τοϋ αυτομάτου δέκτου σήματος άνάγκης τοϋ καϋο- 
ριζομένου είς τό άρθρον 10 τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

β) Τοϋ φωτισμού κινδύνου τοϋ προβλεπομένου είς τήν 
παράγρ. 2β τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

γ) Τοϋ ραδιογωνιομέτρου τοϋ καθοριζομένου είς τό 
άρθρον 11 τοϋ παρόντος Κανονισμού. 

δ) Παντός μέσου καθοριζομένου ύπό τοϋ Κανονισμού 
Ραδιοεπικοινωνιών διά τήν έναλλαγήν έκ τής έκπομπής 
είς τήν λήψιν καί άντιστρόφως. 

4. 'Γπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεο/ν τής παρ. 5 τού 
παρόντος άρθρου, ή έφεδρική πηγή ένεργείας δεν θά /ρη- 
σιμοποιήται ά/Αως παρά διά τούς είς τάς παργρ. 1,2 καί 3 
άνωτέρω, καθοριζομένους σκοπούς. 

■5. Παρά τάς διατάξεις τής παρ. 4 τοϋ παρόντος άρθρου, 
ή Ε.Ε.Π. δύναται νά έπιτρέψη τήν χρησιμοποίησιν, έπί 
φορτηγών πλοίων, τής έφεδρικής πηγής ένεργείας διά μι¬ 
κρόν άριθμόν κυκλωμάτων κινδύνου χαμηλής ισχύος έ; 
ολοκλήρου εντοπισμένων είς τό άνώτερον μέρος τοϋ πλοίου, 
ώς ό φωτισμός κινδύνου έπί τοϋ καταστρώματος λέμβων, 
ύπό τόν όρον όπως ταϋτα δύνανται νά άποσυνδέΟώσιν εύ- 
χερώς έάν παρίσταται άνάγκη καί ή ττηγή ένεργείας είναι 
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ί/,κνότητο:: έπαρχους άντκποκρίντ,ται. είς τό τεροσΟετον 
ρ^ρτίον ή 'ρορτ'α. 

<). ']1 ~·^τή ένεργεία; καΙ ό τείνκρ διανομής κύ- 

εν;ς δέον δ~(υς είναι τοττοΟετ’/ϊμένα οσον είναι πρακτικίοε 
Ί'.^νατδν νψτμ.ότερον έν τω ηλοίω καί ευκόλως προσιτά εις 
'.ΰν άςκνματικόν άσυρμάτου. '() πίνας διανομής 0ά τοποΟε- 
ιήται. εΐ δυνατόν, εντός του θαλάμου άσυρμάτου. ’ίίάν τοϋτο 
'ΐέν εΐν.'/·.’, δυνατόν, δέον όπ6^ς οΰτος είναι έφωδιασμένος μέ 
υ'.έσον επαρκούς οωτισμοΰ. 

7. "Οταν τό π/.οΐον εύρίσκεται έν πλω. αί συστοιχεΐαι 
συσσίνρευτών 0ά ςορτίζο^νται καθ’ έκάστην ήμέραν εις 
τήν κανονικήν πλήρη φόρτισιν. 

’'.\ρΟρον !·. 

νϋ:όυ.7.τον χειριστήριον ραδιοτηλεγραφικού σήματος 
ανάγκης καί κινδύνου. 

!. ’ ΙέπιπροσΟέτοίς προς τό μέσον διά τήν διά χειρός εκ¬ 
πομπήν του σήματος κινδύνου, 0ά ύπάρχη έ'ν μέσον αύτο- 
μάτου /ειρισμοΰ οπερ, συνδεόμενον μετά τοΰ κυρίου ή τοϋ 
εφεδρικού πομπού, ϋά σημαίνη αυτομάτως : 

α) Τό ραδιοτηλεγραφικόν σήμα άνάγκης, άποτελού- 
μενον έκ 12 διαδοχικών μακρών (-) διαρκείας 4 δευτερολέ- 
πτίον έκάστης, χωριζομένιον μεταξύ των υπό διαστήματος 
ένος δευτερολέπτου. 

0) Ι'ήν κλήσιν κινδύνου, άποτελουμένην έκ τοϋ σήματος 
κινδύνου 808, επαναλαμβανομένου τρις καί άκολουΟουμένου 
ύπό τής λέξε'ως ΟΕ. καί τοϋ διεθνούς διακριτικού κλήσεως 
τοΰ πλοίου επαναλαμβανομένου τρις. 

γ) Αύο διαδο/ικάς μακράς διαρκεία: |ΙΙ έως Ι.ύ δεύτε¬ 
ρο/,έπτων. 

2. Έάν τό μέσον τούτο λειτουργή ήλεκτρικώς, δέον όπως 
τροφοδοτήται έκ τής εφεδρικής πηγής ένεργείας. 

2. Ί'ό μέσον τούτο δέον όπως είναι ίσ/υράς κατασκευής. 
άνΙΙεκτικόν εις κραδασμούς, υγρασίαν, μεταβολάς τής θερ¬ 
μοκρασίας καί (έφ’ όσον είναι ηλεκτρικόν) εις διακυμάν¬ 
σεις τής τάσείος τής πηγής τροφοδοσίας. 

".νρΟρον Κ). 

Αυτόματός δεκτγμ λ/,φεΐνς ραοιοτηλεγραφικίνν 
σημάτοον άνάγκης. 

!. Ί! συσκευή αύτη δέον οπο/ς π/.ηροΐ κατ’ έλάχιστον τάς 
άκο'/.ούΟους διατάξεις : 

α) Έν άπουσία παρεμβολής παντός ε'ίδους, 0ά είναι 
ικανή νά τίθεται έν λειτουργία άνευ ρυΟμίσεως διά χ_ειρός, 
ύπό παντός ραδιοτηλεγραφικού σήματος άνάγκης μεταδιδό¬ 
μενου έπί τής ραδιοτηλεγραφικής συχνότητος κινδύνου 500 
ΚΗΖ καί ύπό τόν όρον 0τι ή στάθμη τοΰ σήματος εις τήν 
είσοδον τού δέκτου είναι άνωτέρα των 100 μΥ καί κατωτέρα 
τού IV. 

β) Έν άπουσία παρεμβολής παντός είδους, θά τίθεται 
έν λειτουργία ύπό τριο/ν ή τεσσάρων διαδοχικών μακρών 
διαρκείας άπό 3,5 μέχρις όσον τό δυνατόν πλησιέστερον τών 
0 δευτερολέπτων, τών μεταξύ τών <ός άνω μακρών διαστη¬ 
μάτων κυμαινόμενων άπό 1,·ύ δευτεροί^έπτων μέχρι τής 
κατωτάτης πρακτικής δυνατής τιμής, κατά προτίμησιν 
ούχί μεγαλυτέρας τών 10 χιλιοστών τού δευτερολέπτου. 

γ) Δεν θά τίθεται έν λειτουργία ύπό άτμοσφαιρικών πα¬ 
ρασιτούν ή ύπό ετέρου σήματος, πλήν τοϋ ραδιοτηλεγραφι¬ 
κού σήματος άνάγκης, ώς τούτο καθορίζεται εις τόν Κανονι¬ 
σμόν Ραδιοεπικοινωνιών. 

δ) Ί1 έπιλεκτικότης τής συσκευής θά είναι τοιαύτη (όστε 
νά παρουσιάζη μίαν πρανιτικώς ομοιόμορφον ευαισθησίαν 
εντός,ζόινης έκτεινομένης ούχί ολιγούτερον τών 4 ΚΗΖ καί 
ούχί περισσότερον τών 8 ΚΗΖ έκατέρωθεν τής ραδιο¬ 
τηλεγραφικής συχνότητος κινδύνου, εκτός δέ της ζώνης 
ταύτης ή ευαισθησία νά μειούται κατά τό δυνατόν ταχέως. 

ε) Έάν είναι πρακτικώς δυνατόν, θά ρυθμίζεται αυτο¬ 
μάτως, τή παρουσία άτμοσφαιρικών παρασιτούν ή παρεμβαλ- 
λομένούν σημάτων, ούτως όύστε εις διάστημα λόγικοίς βρα¬ 


χύ νά πλ.ησιάζη τάς συνθήκας εις τάς όποιας τό ριαδιοτηλε 
γραφικόν σήμα άνάγκης δύναται νά γίνη εύκόλο^ς δι,: 
κριτόν. 

στ) "Οταν τίθεται εις /.ειτουργίαν ύπό ρα,διοτηλεγραφι 
κού σ.ημ.ατος άνάγκης ή εις περίπτωσιν βλάβης αυτής, να 
παράγη συνεχές είδοποιητικόν σήμα άκουόμενον εις τόν 
θάλαμον άσυρμάτου, εις τόν κοιτο/νίσκον τού ’-νξιο/ματικού 
’.Ασυρμάτου καί εις τήν γέφυραν. Έάν είναι πρακτικώς δυ¬ 
νατόν, θά δίδεται έπίσης είδοποιητικόν σήμα εις περίπτο 
σιν βλάβης οίουδήποτε τμήματος ή ολοκλήρου τού συστγ 
ματος λήψεως τού σήματος άνάγκης. Διά τήν διακοπήν τοΰ 
είδοποιητικού σήματος θά ύπάρχη είς μόνον διακόπτης ευ¬ 
ρισκόμενος έντός τοΰ θαλάμου άσυρμάτου. 

ζ) Πρός τόν σκοπόν τακτικό>ν δοκιμίϋν αύτής, θά πε- 
ριλαμβάνη γεννήτριαν σημάτων, έκ τών προτέρων ρυθμι 
σμέτην είς τήν ραδιοτη/,εγραφικήν συχνότητα κινδύνου 
500 ΚΗΖ καί μέσον χειρισμού διά τού οποίου θά παρά- 
γεται τό ραδιοτηλεγραφικόν σήμα άνάγκης, τής ελάχιστης 
στάθμης τής όριζομένης έν παραγρ. Ια τού παρόντος άρθρου 
θά ύπάρχη έπίσης μέσον διά τήν προσάρτισιν άκουστικών 
πρός τόν σκοπόν άκροάσεως τών /.αμβανομένων σημάτιυν 
ύπό τής συσκευής. 

η) Θά είναι ικανή ν’ άντέχη είς κραδασμούς, ύγρασίαν 
καί μεταβοί,άς θερμοκρασίας. 

2. Είς πλοία έφοοδιασμένα δι’ αύτομ.άτου δέκτου λήψείο: 
ραδιοτηλεγραφικού σήματος άνάγκης, ή άποδοτικότης τού¬ 
του Οά έλέγχεται ύπό τού άξιωματικού άσυρμάτου τουλά¬ 
χιστον άπαξ κατά 24ωρον έν πλώ, ποιουμένης σχετική: 
μνείας είς τό ήυ,ερολόγιον άσυρα,άτου. 


3. 'Η συσκευή θά έλέγχεται περιοδικώς, διά τή 


τ,ν οουτ.ν 


λειτουργίαν ταύτης διά συνδέσεώς της μέ τήν κυρίαν κε¬ 
ραίαν, καί άκροάσεως σημάτων καί περαιτέρω συγκρίσεως 
τούτων πρός ομοια σήματα ληφΟέντα έκ τής κυρίας ραδιο¬ 
τηλεγραφικής έγκαταστάσεως έπί τής ραδιοτηλεγραφική; 
συχνότητος κινδύνου. 

4. "Οσον είναι πρακτικώς δυνατόν, ή συσκευή αύτομά 
του λήψεως ραδιοτηλεγραφικών σημάτων άνάγκης, όταν 
είναι συνδεδεμένη είς τήν κεραίαν δέν θά έττηρεάζη τήν άκρί- 
βειαν τού ραδιογο>νιομέτρου. 


’Άρθρον 11. 

Ραδιογωνιόμετρου. 

α) Ί'ό ραδιογο/νιόμετρον δέον 07:ως είναι καλής άποδο 
σεως καί ικανόν νά δέχηται σήματα μέ έλάχιστον θόρυβον 
δέκτου, ώς καί νά λαμβάνη διοπτεύσεις έκ τών όποιων να 
δύναται νά καθορίζεται ή «εύθεϊα» Οέσεως. 

β) Τό ραδιογωνιόμετρου δέον όπως είναι ικανόν νά λαρτ 
βάνη σήματα έπί τών ραδιοτηλεγραφικών συχνοτήτων τόον 
καθοριζομένων ύπό τοΰ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών 
διά τάς περιπτώσεις κινδύνου καί ραδιογωνιομετρήσεως ιός 
καί τών ναυτιλιακών ραδιοφάρων. 

Διά τά νέα πλοία τό ραδιογωνιόμετρου δέον όπως έχη 
δυνατότητα λειτουργίας καί έπί τής ραδιοτηλεφωνικής 
συχνότητος κινδύνου (2182 ΚΗΖ). 

γ) Έν άπουσία παρεμβολών, τό ραδιογωνιόμετρου 
δέον όπως έχη εύαισθησίαν έπαρκή ίνα έπιτρέπη τήν λήψιν 
στιγμάτων άκριβείας καί έπί σήματος έχοντος τάσιν χα¬ 
μηλήν, άναλογούσαν είς έντασιν πεδίου 50 μΥ/Μ. 

δ) Τό ραδιογωνιόμετρου δέον όπως είναι έγκατεστημε- 
νον είς τοιαύτην θέσιν ώστε αί παρεμβολαί έκ μηχανικών 
ή άλλοκ; θορύβων τού περιβάλλοντος νά έπηρεάζουν εις 
τό έλάχιστον τόν άκριβή καθορισμόν στιγμάτο^ν. 

ε) Τό σύστημα τής κεραίας τοΰ ραδιογωνιομέτρου δέον 
όπως είναι έγκατεστημένον κατά τρόπον όύστε ό άκριβης 
καθορισμός τών στιγμάτων νά έττηρεάζηται κατά τό δυ¬ 
νατόν όλιγώτερον, έκ τής άμέσου γειτνιάσεούς του πρός άλ- 
λας κεραίας, συρματίνους άγωγούς ή ετερα όγκιόδη μεταλλι¬ 
κά αντικείμενα. 

στ) Είς περίπτοοσιν καθ’ ήν ραδιογωνιόμετρου δεν 
είναι τοποθετημένου έπί τής γεφύρας, δέον όπως ύφίσταται 
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ιτίΛευρον μέσον επικοινο^νι,ας (σνσττίμα ομίΛίας) μ.ετ-/,;ο 
Θέσεω4 ρι^θιογβΛιομέτρου καΐ γεφύρας. 

ζ) Το ραδι.»'^ωνι^*5τρον* θά διακριβοϋται (ΤΟ ΒΕ Ο.ν- 
ΕΙΒΒΆΡΕΟ) κατώΐ^ν πρώτην έγκατάστασιν. 'Η ο',α- 
κρίβίβσκ- (ΟΑΧιΙΒΚΑΤΊΟΝ) θά έξακριβουται διά λήψεως 
στιγμάΐων έλέγχου. 'Οσάκις θά λαμβάνουν χώραν μεταβο- 
λαΐ της θέσεως οίασδήποτε κεραίας, ή οίουδήποτε κατασκευά¬ 
σματος επί του καταστρώματος, α'. όποΐαι θά ήδύναντο νά 
επηρεάζουν τήν ακρίβειαν της συσκευής, δέον όπως έκτε- 
λήται νέα διακρίβωσις (ΕΑΕΤ.ΒΚΑΤΙΟΝ). ^Ινεξαρτητως 
των άνοίτέριο τά χαρακτηριστικά της διακριβώσεως (ΟΛΕΙ- 
ΒΚ^Α.ΤΙΟΝ) δέον όπως έλέγχωνται κατ’ έτος ή κατά χρο¬ 
νικά διαστήματα δσον εγγύτερον τοΰ έτους. ΈπΙ του άπο- 
τελέσματος του έλέγχου θά ΰποβάλεται εις Ε.Ε.Π. σχετική 
βεβαίωσις. 

η) Τδ ραδιογωνιόμετρου δέον όπως τροφοδοτήται έκ 
της ήλεκτρικής ένεργείοις του πλοίου ή έκ της συστοιχίας 
συσσωρευτών, άποκλειομένης της χρήσεως ξηρών στοι¬ 
χείων. 

’Άρθρον 12. 

Μόνιμος ραδιοτηλεγραφική συσκευή σωσιβίου 
λέμβου μετά κινητηρος. 

1. Γενικά : 

α) 'Η έπί των σωσιβίων λέμβων μετά κινητηρος ραδιο¬ 
τηλεγραφική έγκατάστασις, ή άπαιτουμένη υπό του έκά- 
στοτε ίσχύοντος Κανονισμού περί σωστικών μέσων τών 
πλοίων, δέον δπως είναι έγκατεστημένη έντός θαλάμου 
έπαρκών διαστάσεων, ώστε νά δύναται νά περιλάβη άνέ- 
τως τήν έγκατάστασιν και τον χειριστήν. 

β) 'Η έγκατάστασις δέον δπως περιλαμβάνη ένα πομ¬ 
πόν^ ένα δέκτην, μίαν κεραίαν έπαρκοϋς μήκους, μορσικόν 
χειριστηρίου, αυτόματον χειριστήριον, προς εκπομττην τοΰ 
προειδοποιητικού σήματος άνάγκης, καί κινδύνου εις τούς 
500 ΚΗΖ καί 8364 ΚΗΖ, ώς καί μίαν ανεξάρτητον πηγήν 
ένεργείας διά τήν τροφοδότησιν τής έγκαταστάσεως. 

Αί συσκευαί δέον δπως είναι κατεσκευασμέναι εις τρόπον 
ώστε νά δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ύπό προσώπων μή 
ειδικευμένων. Αί άναγκαϊαι όδηγίαι λειτουργίας τών συ¬ 
σκευών δέον δπως άναγράφωνται εύκρινώς έπί τών συσκευών, 
ή εις θέσιν ευκόλως ορατήν παραπλεύρως ή άνωθεν τών συ¬ 
σκευών. Μία λυχνία φωτισμού δέον δπως ύφίσταται εις 
τον θάλαμον, έκτος άν αΰτη είναι ένσωματωμένη εις τάς 
συσκευάς. 

γ) ΑΙ συσκευαί δέον δπως φέρουν άντιπαρασιτικήν προ¬ 
στασίαν, ώστε νά μή έττηρεάζηται ή λειτουργία των έκ τοΰ 
κινητηρος της λέμβου, οσάκις οδτος εύρίσκεται έν λειτουρ- 
γία. 

2. Πομπός : 

α) 'Ο πομπός δέον δπως δύναται νά έκπέμπη συνεχώς ; 

(1) Ραδιοτηλεγραφικά σήματα τάξεως έκπομττης Α2 ή 
Α2Η εις τήν συχνότητα 500 ΚΗΖ. 

(2) Ραδιοτηλεφωνικά σήματα τάξεως έκπομπης Α3 ή 
Α3Η εις τήν συχνότητα 2182 ΚΗΖ. Άπό της 1.1.1982 
θά έπιτρέπεται μόνον ή τάξις έκπομττής Α3Η. 

(3) Ραδιοτηλεγραφικά σήματα τάξεως έκπομπης Α2 ή 
Α2Η εις τήν συχνότητα 8364 ΚΗΖ. 

β) Έφ’ έκάστης τών συχνοτήτων 500, 2182 ΚΗΖ και 
8364 ΚΗΖ ό πομπός δέον νά δύναται νά παρέχη ΐσχΰν έκ- 
πομτιης ϊσην κατ’ έλάχιστον πρός 15 \ν. 

γ) 'Η συχνότης διαμορφώσεως δια την τηλεγραφίαν δέον 
νά περιλαμβάνεται μεταξύ 450 και 1350 ΗΖ μέ ποσοστον 
διαμορφούσεως τούλάχιστον 85 %. 

δ) 'Η ταχύτης τηλεγραφικών σημάτων θα είναι ιση προς 

25 ΒΑΓΗδ τούλάχιστον. ^ ιτυν 

ε) Ανοχή συχνότητος : (1) Δια την συχν. 500 ΚΗΖ 

± 5 X ΙΟ-'* 

(2) Διά τήν συχν. 2182 ΚΗΖ 
ί- 300 X 10-3 

(3) Διά τήν συχν. 8364 ΚΗΖ 
±200 X 10-β 


··. Λεκτηε : 

α) 'ϋ δέκτης δέον νά δύναται νά λαμβάνη : 

(1) Ραδιοτηλεγραφικά σήματα τάξεως έκπομίτης Α2 καί 
Α2Η εις τήν ζώνην συχνοτήτων 490 Ιως 510 ΚίϊΕ. 

(2) Ραδιοτηλεφωνικά σήματα -ίάξεως έκπομτΙής καί 
Λ3Η εις τήν ζώνην συχνοτήτων 2179 έως 2185 ΚΗΖ. 

(3) Ραδιοτηλεγραφικά σήματα τάξε6>ς έκπομττής Α2 καί 
Α2Η εις τήν Ζώνην συχνοτήτων 8.352 έιος 8-376 ΚΗΖ. 

β) ΕύαισΓησία : 

(Ι) Εις τήν συχνότητα .500 ΚΗΖ καί εις τήν συχνότητα 
83'υ'ι ΚΗΖ 40 Ι)Β ώ; πρός ί μικροβόλτ. 

(2) Εις τήν συχνότητα 2182 ΚΗΖ 30 ΠΒ ώς πρός Ι 
μικροβόλτ. 

γ) Κεραία : 

'Η έγκατάστασις δέον δπως περιλαμβάνη : 

α) Κεραίαν σταθερού τύπου, οσον δυνατόν μεγαλυτέ- 
ρου μήκους δυναμένην νά άναρτηθή έπί κοντού ύψους τού¬ 
λάχιστον 6 μέτρων. 

β) Τεχνητήν κεραίαν διά δοκιμάς τού τεομπού ύπό πλή¬ 
ρες φορτίον. 

5. ΙΙηγή ένεργείας : 

α) 'Η ττηγή ένεργείας δέον οπίνς άποτελήται έκ μιας 
συστοιχίας συσσίορευτούν έπαρκούς χωρητικότητος, δΤ ής 
νά τροφοδοτήται ό πομπός καί ό δέκτης, ώστε μετά 6ωρον 
συνεχή λειτουργίαν ύπό κανονικάς συνΟήκας λειτουργίας, 
ή τάσις νά μή παρουσιάζη πτώσιν μεγαλυτέραν τών 10 % 
τής άπαιτουμένης διά τήν τοιαύτην κανονικήν λειτουργίαν. 

β) Οί συσσουρευταί δέον δποις μή τροφοδοτούν ο'ιανδή- 
ποτε μηχανήν ή κινητήρα έκκινήσεοίς ή σύστημα άναφλέ- 
ξεως. 

γ) Έάν ή ένέργεια διά τήν ραδιοτηλεγραφικήν έγκατά- 
στασιν καί τόν προβολέα τών σωσιβίοιν λέμβων ώς προβλέ- 
πεται ύπό τού έκάστοτε ίσχύοντος Κανονισμού περί σωστι¬ 
κών μέσουν, παρέχεται ύπό τής αύτής συστοιχίας, αύτη δέον 
δπως έχη επαρκή χωρητικότητα καί διά το επιπρόσθετον 
φορτίον τού προβολέως. 

δ) 'Η συστοιχία θά είναι τύπου άπαιτούντος φόρτισιν 
καί δέον δποις ύφίστανται μέσα διά τήν φόρτισιν ταύτης 
μέσω γεννήτριας στρεφομένης ύπό τής μηχανής τής λέμ¬ 
βου. Εις τήν θέσιν άναπαύσεο^ς τής λέμβου οί συσσωρευταί 
θά φορτίζιονται έκ τής ήλεκτρικής ένεργείας τού πλοίου. 

ε) Οί άνουτέριο συσσο^ρευταί δύνανται νά τοποθετούνται 
καί έκτός τοΰ θαλάμου τής λέμβου, έντός υδατοστεγούς 
στεγανού κιβωτίου έπενδεδυμένου έσιοτερικώς διά μολύβδου. 

"ΑρΟρον 13. 

Φορητή ραδιοτηλεγραφική - ραδιοτηλεφωνική 
συσκευή πλιοτών σινστικίΰν μέσων. 

1. Γενικά : 

α) 'Η φορητή ραδιοτηλεγραφική - ράδιοτηλεφιονική συ¬ 
σκευή σιοσιβίου λέμβου δέον δπως : 

(1) Είναι κατεσκευασμέ'/η συμφώνως πρός τάς τε¬ 
λευταίας έξελίξεις τής τεχνικής. 

(2) Είναι κατάλληλος δι’ άσφαλή καί εύχερή χρήσιν έπί 
σωσιβίινν λέμβων. 

(3) Δύναται νά χρησιμοποιηθή εις περίπτοισιν κινδύ¬ 
νου καί ύπό μή πεπειραμένου προσώπου. 

β) "Απαντα τά κομβία ταύτης δέον δπως είναι μεγέθους 
καί σχήματος τοιούτου δύστε νά έξασφαλίζηται ό εύχερής 
χειρισμός τούτων, ό δέ άριθμός αύτών δέον δπως είναι ό 
έλάχιστος απαραίτητος διά τήν ικανοποιητικήν λειτουργίαν 
τής συσκευής. 

γ) "Απαντα τά κομβία, όργανα, ένδεικτικαί λυχνιαι καί 
άκροδέκται δέον οπίος φέρουν σαφείς έπιγραφάς εί δυνατόν 
εις τήν 'Ελληνικήν. 
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δ) "Απαντα τά τμήματα τής συσκευής τά χρήζοντα έλέγ- 
'/ου καΐ συντηρήσεως, δέον όπως είναι ευκόλως προσιτά. ^ 
ε) Έπί τής συσκευής νά ύπάρχ/) πίναξ οδηγιών χειρισμού 
ταύτης εις την Αγγλικήν και εί δυνατόν εις την Ελληνικήν. 

στ) 'Η συσκευή δέον όπως φυλάσσηται εις τον θάλαμον 
άσυρμάτου ή τον θάλαμον χαρτών πλοίου ή εις έτέραν κατάλ¬ 
ληλον θέσιν ώστε νά καθίσταται δυνατή ή ταχεία μετοιφορα 
ταύτης, εν περιπτώσει εκτάκτου ά'.άγκης, είς οΙανδήποτε 
σωσίβιον λέμβον. 

'Η συσκευή, όμοΰ μετά τών κεραιών ταύτης, δέον όπως φυ- 
λάσσ)',ται εντός τής αυτής μονάδος, τό ολικόν δε βάρος αυ¬ 
τής μή ύπερβαίνη τά 15 Κϋ. 

ζ) Εις δεξαμενόπλοια ολικής χωρητικότητας 3.000 κό¬ 
ρων καί άνο 3 , είς τά όποια αί σωσίβιοι λέμβοι είναι τοπο-. 
θετημέναι εις τό μέσον καί τήν πρύμνην τοϋ πλοίου, ή συ¬ 
σκευή θά φυΐ.άσσηται είς κατάλληλον θέσιν πλησίον τών 
λέμβοίν αΐ όποϊαι άπέχουν μακρύτερον εκ τοϋ κυρίου πομ¬ 
πού τοϋ πλοίου. 

η) 'Η συσκευή δέον όπως είναι υδατοστεγής, ικανή νά 
έπιπλέη έν θαλάσση καί νά ρίπτεται έξ υψους 25 μέτριον, 
χωρίς νά ΰποστή ζημίαν. Θά είναι άνοικτοϋ χρώματος 
καί εί δυνατόν φθορίζοντος, θά φέρη δέ χειρολαβάς διά την 
εύχερή μεταφοράν της ώς καί σχοινίον μήκους τουλάχιστον 
25 μέτρων, σταθερώς προσδεδεμένον έπ’ αύτής και δυνά- 
με'.ον νά έπιπλέη. 

2. Μέτρα προστασίας : 

'Η συσκευή δέον όπο^ς προστατεύεται έναντι ύπερτα- 
σεως καί ύπερεντάσεο^ν. 

3. Ηηγή τροφοδοσίας : 

α) 'Η συσκευή δέον όπως περιλαμβάνη χειροκίνητον 
γεννήτριαν ικανήν νά παρέχη είς αυτήν δλην τήν άπαιτου- 
μένην ηλεκτρικήν ένέργειαν. 

β) Δέον όπως ύφίσταται ενδεικτική λυχνία, ορατή άνά 
πάσαν στιγμήν πρός διαπίοτούσιν ότι ή γεννήτρια λειτουρ¬ 
γεί κανονικώς. 

γ) 'Ο μέγιστος αριθμός στροφών τής γεννητρίοις διά τον 
όποιον πληροϋνται αί παροΰσαι προδιαγραφαί, δέον όπως 
διαφέρη τοϋ έλαχίστου τοιούτου τουλάχιστον κατά 50 %. 

δ) 'Η χειροκίνητος γεννήτρια δέον όπως είναι κατεσκευα- 
σμένη κατά τρόπον όόστε νά δύνανται νά χειρίζωνται ταύ- 
την έν άτομον ή δύο άτομα ταυτοχρόνως καί νά μή ύπάρχη 
δυνατότης περιστροφής ταύτης κατ’ αντίθετον φοράν. 

ε) Ηλήν της ώς άνω γεννήτριας, διά τήν τροφοδότησιν 
τής συσκευής, δύναται νά χρησιμοποιηθή καί έτέρα (εξω¬ 
τερική) πηγή. 

4. Συνθήκαι περιβάλλοντος : 

Αί παροΰσαι προδιαγραφαί δέον όπως πληροϋνται διά 
τάς κάτωθι συνθήκας περιβάλλοντος : 

α) Θερμοκρασία κειμένη εντός τών όρίων; 5“ β έως 

35“ 0. 

β) Σχετική υγρασία κειαένη έντός τών όρίων ; 45 % έως 
75 %. 

5. Πομπός : 

α) Τάξεις έκπομττής καί συχνότητες : 

'Ο πομπός δέον όπως είναι ικανός νά έκπέμπη συνεχώς ού- 
χί όμως συγχρόνως : 

(1) Ραδιοτηλεγραφικά σήμ,ατα τάξεως .\2 ή Λ2Η (άνω 
πλευρική) είς τούς 500 ΚΗΖ. 

(2) Ραδιοτηλεφωνικά σήματα τάξεως Α3 ή Α3Η (άνω 
πλευρική) είς τούς 2182 ΚΗΖ. 

Άπό τής 1.1.1982 θά επιτρέπεται μόνον ή τάξις εκπομ¬ 
πής Α3Η. 

(3) Ραδιοτηλεγραφικά σήματα τάξεως Α2 ή Α2Η 
(άνω πλευρική) είς τούς 8364 ΚΗΖ. 

β) Ανοχή συχνότητος : 

(1) Είς τούς 500 ΚΗΖ : 1000 χ 10-« 

(2) Είς τούς 2182 ΚΗΖ : 50 X 10-6 

(3) Είς τούς 8364 ΚΗΖ : 50 X ΙΟ’® 


γ) Ίσχυς εκπομπής : 

(1) 500 ΚΗΖ : -Ι\ν μετρουμένη έπί τεχνητής κεραίας 
άποτελουμένης ές άντιπτάσειος 15 ΟΗΜ, εν σειρά προς χω¬ 
ρητικότητα κατά 10 ρΡ' μικροτέρα τής τοιαύτης τής πραγμ¬ 
ατικής κεραίας. 

-2νν, μετρουμένη έπί τεχνητής κεραίας άποτελουμένης 
έ' άντιστάσεως 15 ΟΗΜ, έν σειρά πρός χωρητικότητα 100 
ρΕ. , , , , 

-3,5\ν, μετρουμένη έπί τεχνητής κεραίας άποτελουμένης 
έξ άντιστάσεως 30 ΟΗΜ έν σειρά πρός χωρητικότητα 
200 ρΡ. 

(2) 2182 ΚΗΖ :-1,5\ν, μετρουμένη έπί τεχνιτής κε¬ 
ραίας άποτελουμένης έξ άντιστάσεως 15 ΟΗΜ έν σειρά πρός 
χωρητικότητα 100 ρΡ’. 

-3,5\ν, μετρουμένη έπί τεχνητής κεραίας άποτελουμένης 
έξ άντιστάσεως 30 ΟΗΜ έν σειρά πρός χωρητικότητα 300 
ρΡ . 

(3) 8364 ΚΗΖ : -1,5\ν, μετρουμένη έπί τεχνητής 
κεραίας άποτελουμένης έξ άντιστάσεως 20 ΟΗΜ έν σειρά 
πρός χωρητικότητα 70 ρΡ. 

-3\ν, μετρουμένη έπί τεχνητής κεραίας άποτελουμένης 
έξ άντιστάσεο^ς 40 ΟΗΜ. 

'Ως ισχύς έκπομπής ένταϋθα νοείται : Διά τήν ραδιο¬ 
τηλεγραφίαν, ή μέση ραδιοηλεκτρική ίσχύς ή παρεχομένη 
είς τό φορτίον εξόδου, κατά τήν διάρκειαν έκπομττής μιάς 
μακράς. 

Διά τήν ραδιοτηλεφωνίαν, ή όλική ίσχύς τοϋ φέροντος κύ¬ 
ματος ή παρεχομένη είς τό φορτίον έξόδου. 

6. Δέκτης : 

α) Συχνότητες καί τύπος λαμβανομένων σημάτων. 

'Ο δέκτης δέον όπως είναι ικανός νά λαμβάνη : 

(1) Ραδιοτηλεγραφικά σήματα τάξεως Α2 καί Α2Η 
(άνω πλευρική) έντός τής ζώνης 495 - 505 ΚΗΖ μέ ονο¬ 
μαστικήν συχνότητα φέροντος 500 ΚΗΖ. 

(2) Ραδιοτηλεφωνικά σήματα τάξεως Α3 καί Α3Η (άνω 
πλευρική) έντός τής ζώνης 2179-2185 ΚΗΖ, μέ ονομα¬ 
στικήν συχνότητα φέροντος 2182 ΚΗΖ. 

(3) Ραδιοτηλεγραφικά σήματα τάξεως Α2 καί Α2Η (άνω 
πλευρική) έντός τής ζώνης 8352-8376 ΚΗΖ μέ ονομαστι¬ 
κήν συχνότητα φέροντος 8364 ΚΗΖ. 

β) Εύαισθησία : 

Εις τήν (τυχνότητα 500 ΚΗΖ καί 8364 ΚΗΖ : 

40 ΟΗ ώς πρός ΙμΥ 

Είς τήν συχνότητα 2182 ΚΗΖ ; 30 ΟΒ ώς πρός ΙμΥ 

γ) 'Η λήψις έπί τής συχνότητος 8364 ΚΗΖ είναι υπο¬ 
χρεωτική μόνον διά συσκευάς τοποθετουμένας εν (1) έτος 
άπό τής θέσεως είς έφαρμογήν τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ. 

7. Κεραία : 

'Η κεραία δέον όπως είναι ε’ίτε αύτοστηριζομένη, είτε 
ύποστηριζομένη, ύπό τοϋ ίστοϋ τής σωσιβίου λέμβου είς 
τό μέγιστον δυνατόν ΰψος. Έπί πλέον, καί έφ’ οσον τοϋτο 
είναι πρακτικώς δυνατόν, δέον όπως προβλέπεται μία κε¬ 
ραία ύποβασταζομένη ύπό χαρταετού ή άεροστάτου. 

"Αρθρον 14. 

Άμοιβάκαί Εργαλεία Ραδιοτηλεγραφικής Έγκαταστάσεως. 

'Η ραδιοτηλεγραφική - ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις 
δέον όπως είναι εφωδιασμενη διά των κάτωθι τουλάχιστον 
άμοιβών καί έργαλείων: 

α) "Οργανον μετρήσεως ΙΥΚ (Πολύμετρον). 

β) Μια πληρης σειρά ?,υχνιών τών πλέον άναγκαίων ώς 
και κρυσταλλολυχνιών τών πομπών καί δεκτών τοϋ σταθμοϋ. 

γ) Μια έτοιμη κεραία πρός άμ,εσον άντικατάστασιν τής 
ύπαρχούσης. 
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Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή κεραία είναι τύπου ίστοϋ ή μα- 
στιγίου, άπαιτεϊται δπως ή άμοιβή είναι μόνον έκ ετυρμα- 
τος δι’ άντικατάστασιν τής εφεδρικής, 

δ) Μονωτήρες στηρΕεως κεραίας (μία σειρά δι’ έκάστην 
κεραίαν). 

ε) Ψήκτραι δυναμογεννητρίας. 
στ) ’Επαφαί κλείδων, 
ζ) "Εν ζεύγος ακουστικών. 

η) Εις ήλεκτρικός συγκολλητήρ καί επαρκής ποσότης 
ύλικοϋ ήλεκτροσυγκολλήσεως. 

0) Απαραίτητα εργαλεία διά μικροεπισκευάς. 
ι) "Εν πυκνόμετρου. 

ια) Άμοιβαί άντιστάσεις του συστήματος φορτίσειος. 
ιβ) Φορητή λυχνία [χετ’ άναλόγου καλωδίου (Μπαλαν- 
τέζα). 

ιγ) Εις δονητής δι’ έκαστον εν χρήσεί. τύπον εις περι¬ 
πτώσεις καθ’ άς αί συσκευα'ι λ,ειτουργοϋν διά δονητών, 
ιδ) Άπεσταγμένον ύδωρ. 

ιε) 'Τλικά συντηρήσεως καί καθαρισμού συσκευών καί 
οργάνων. 

ιστ) Σειρά πυκνωτών καί άντιστάσεων έκ τών πλέον χρη- 
σιμοποιουμένων ώς καί άσφαλειών. 

ιζ) Εφεδρικός κρύσταλλος συχνότητος κλήσεως. 

ιη) Δύο άμοιβαί λυχνίαι διά τον έφεδρικον φ<οτισμον. 

’Άρθρον 15. 

Φορητός ραδιοφάρος ένδείξεως θέσεως κινδύνου (ΕρίιΊ)) 

1. Συχνότης έργασίας : 2182 ΚΗΖ 

2. Άκτινοβολ.ουμένη ισχύς : 

α) Ραδιοφάροι χαμηλής ισχύος : 'Η ισχύς τών ραδιο- 
φάρων τούτων (τύπος Ε) θά είναι τοιαυτης τιμής ώστε εις 
άπόστασιν 30 ναυτικών μιλίων να προκαλήται εντασις πε¬ 
δίου μικροτέρα ή Ι'ση πρός 10 μΥ/Μ. 

β) Ραδιοφάροι υψηλής ισχύος : 'Η ισχύς τών ραδιοφά- 
ρων τούτων (τύπος Η) θά είναι τοιαυτη ώστε εις αποστα- 
σιν 30 ναυτικών μΔίων νά προκαλήται έντασις πεδίου με- 
γαλυτέρα τών ΙΟμΥ/Μ. 

γ) Μετά άπό 48ωρον συνεχή λειτουργίαν, η άκτινοβο- 
λουμένη ισχύς δεν θά πίπτ·/) κάτω τών 20 % τής αρχικής 
τοιαύτης. 

3. Τάξις έκπομπής : Α2 ή Α2Η με βάθος διαμορφώ- 
σεως 30 % έως 90 % 

4. Έκπεμπόμενον σήμα ; 

α) Ραδιοφάροι τύπου Ε : Σήμα όιαμορφουμενον εις τους 
1300 ΗΖ (±20ΗΖ) χειριζόμενον κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε ό λόγος τής διάρκειας μιας παύλας προς την διάρ¬ 
κειαν σιγής νά είναι ’ίσος ή μεγαλύτερος τής μοναδος. Η 
διάρκεια μιας παύλας θά κυμαίνεται μεταςυ 1 και 5 δευ- 
τερολέτττων. 

β) Ραδιοφάροι τύπου Η : 

(1) Εκπομπή ραδιοτηλεφωνικού σήματος αναγκης (1405 

Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών) ή , , , 

(2) Έκπομττή τού σήματος τού καθοριζόμενου εις την 
άνωτέρω ύποπαράγραφον (α). 

Έάν χρησιμοποιήται τό ραδιοτη/^εφωνικον σήμα αναγ¬ 
κης, δέον δπως προστίθεται, δια χειρισμού κατα τον μορ- 
σικόν κώδικα τής φερούσης συχνότητος 2182 ΚΗΖ δια- 
μορφουμένης εις τούς 1300 Α 20 ΗΖ, ή 2200Α3 ο ΗΖ. 

— Τό γράμμα Β, ή _ 

— Τό διακριτικόν κλήσεως τού πλοίου εις το οποίον 

άνήκει ό ραδιοφάρος ή 

— ’Λμφότερα τά άνωτέρω σήματα. 

Εις τούς ραδιοφάρους τύπου Ε, το σήμα θα εκπεμπει,αι 
συνεχώς. 

Εις τούς ραδιοφάρους τύπου Η, ο κύκλος λειτουργίας 
θά συντίθεται έκ μιας έκπομπής τού σήματος, διαρχίας 
30 έως 50 δευτερολέπτων, ακολουθούμενης υπο σιγής διάρ¬ 
κειας 30 έως 50 δευτερολέπτων. 


δ. Οί ραδιοφάροι δέον δπως είναι κατεσκευασμένοι κα¬ 
τά τρόπον ώστε τά χαρακτηριστικά τών νά παραμένουν 
άναλλοίωτα εις τάς κατωτέρω περιοχάς θερμοκρασιών πε¬ 
ριβάλλοντος : , 

α) 20*0 έως + 55“Ε δταν εύρίσκωνται έπί τού πλοίου. 

β) — 10®0 έως + &0, δταν λειτουργούν έκτός τού ΰδα- 

τος. 

γ) — 3®0 έως Α δδ'Έ δταν λειτουργούν έπιπλέοντες 

έπί τής έπιφανείας τής θαλάσσης 

β. Οί ραδιοφάροι δέον δπο)ς φέρουν διάταξιν θέτουσαν 
τούτους αυτομάτως εις λειτουργίαν, δταν ρίπτωνται εις την 
θάλασσαν, ώς έπίσης καί διακόπτην «έντός - έκτός» (Οη- 
ΟΠ) χειροκίνητον. 

7. Οί ραδιοφάροι δέον δπως είναι μικρού μεγέθους και 
βάρους, στεγανοί, δυνά[χενοι νά έπιπλέουν έπί τής επιφά¬ 
νειας τής θαλάσσης καί ανθεκτικοί εις μεγάλας κρούσεις. 

8. .'Ν-ί συστοιχίαι τών ραδιοφάρων δέον δπως έχουν διάρ¬ 
κειαν ζωής 2 έτών τουλάχιστον έν άποθηκεύσει. Αύται 
θά άντικαθίστανται έντός τών ραδιοφάρων κατα διαστή¬ 
ματα ’ίσα περίπου πρός τό ήμισυ τής διάρκειας ζωής των 
έν άποθηκεύσει. 

ΚΕΦ.Λ.Λ.\ΙΟιΝ Ηί. 

Ραδιοτηλεφ ΐνν ική ’ Εγκατάστασ ς 
’ΆρΟρον 1(1. 

Θέσις Ραδιοτηλεφιννικής Έγκαταστάσεως. 

1. 'Η ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις δέον δπως εύρί- 
σκεται κατά τό δυνατόν εις το ανωτερον μέρος τού πλοίου 
καί είναι τοποθετημένη ούτως ώστε να πμοφυλασσηται 
κατά τό δυνατόν έκ πασης φυσεως παρεμβολών και θορύ¬ 
βων, οί όποιοι Οά ήδίναντο νά έμποδίζουν τήν καλήν λή- 
ψιν σημάτων. 

2. Δέο^ δπως έξασφαλίζηται κατάλληλος ήπικοινωνία 
μεταξύ τού ραδιοτηλεφωνικού σταθμού και της γέφυρας. 

3. Έντός τού θαλάμου τής έγκαταστάσεως δέον δπως 
ύπάρχη ώρολόγιον ασφαλούς λειτουργίας, καλώς στερεω- 
μένον καί εις τοιαύτην Οέσιν ώστε να είναι ευκόλως ορατόν 
έκ τής θέσεως χειρισμού τής συσκευής. Τό ώρολόγιον Οά 
φέρη δίσκον διαμέτρου τουλάχιστο 5 δακτύλων ή 12.5 
έκ. καί ομόκεντρον δείκτην δευτερόλεπτων. Η επιφάνεια 
τού δίσκου θά έχη σημανθή κατά τρόπον δεικνύοντα τάς 
περιόδους σιγής, τάς προβλεπομένας ύπό τού Κανονισμού 
Ραδιοεπικοινωνιών. Τό ωρολογιον δέον όπως είναι ορατον 
έκ τής θέσεως χειρισμού τών συσκευών ασυρμάτου, δ^ς 
έπίσης καί έκ τής θέσεως δοκιμής τού αυτομάτου δέκτου 
κινδύνου. 

4. Δέον δπως προβλέπεται έφεδρικός φωτισμός κίνδυ¬ 
νου, άσφαλ.ούς λειτουργίας τροφοδοτούμενος έκ συστοιχίας 
συσσωρευτών καί άνεξάρτητος τού συστήματος τού ^ τρο- 
φοδοτούντος τόν κανονικοί φωτισμόν της εγκαταστασεως 
τού ραδιοτηλεφώνου, μονίμως έγκατεστημένος καί ικανός 
νά παρέχη έπαρκή φωτισμόν εις τήν έγκατάστασιν τού 
οαδιοτηλεφούνου, είς τά χειριστήρια λειτουργίας τής συσκευής 
δίς τό, έν τή προηγουμένη παραγράφω άναφερόμενον ο')ρο- 
λόγιον, ώς καί τόν πίνακα οδηγιών τόν άπαιτούμενον ύπό 
τής παραγράφου 6. 

3. Έάν ή πηγή ενεργειας αποτεληται εκ μιας ή περισ- 
σοτέρω συστοιχιών συσσωρευτών, ό ραδιοτηλεφωνικός 
σταθμός δέον δπως είναι έφωδιασμένος διά μέσων διά των 
όποιων θά παρακολουθήται ή κατάστασις φορτίσεως τού¬ 
των. (Πίναξ φορτίσεως μετά τών άπαραιτήτων οργάνων 
βολτομέτρου καί άμπερομέτρου). 

6. Έν τώ θαλάμω τής έγκατοιστάσεως καί εις εμφανή 
έκ τού χειριστηρίου ’ θέσιν δέον δπως ύπάρχη είς πιναξ 
όδηγιών, παρέχων σαφώς τήν διά τού ραδιοτηλεφώνου 
άκολουΟητέαν διαδικασίαν έν κινδύνω, 
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"Λρθρον 17. 

Τεχνικαί άπαιτήσεις τής Ραδιοτηλεφωνικής 
’ Εγκαταστάσεως. 

1. Γενικά : 

α) 'Η συσκευή Οά εϊναι κατεσκευασμένη συμφώνως 
πρός τάς άρχάς της τεχνολογίας καί κατάλλη¬ 

λος 8Γ ευχερή χρήσιν έπί των πλοίων. 

".\παντα τά κομβία τής συσκευής 0ά είναι τοιούτου με¬ 
γέθους ώστε νά έξασφαλίζηται ό εύχερής χειρισμός τούτων 
ό δέ άριθμός αυτών θά είναι ό ελάχιστος απαραίτητος διά 
την απλήν καί ικανοποιητικήν λειτουργίαν αυτής. 

"Απαντα τά κομβία, δργανα, ένδεικτικαί λυχνίαι και άκρο- 
δέκται θά φέρουν έπιγραφάς, εΐ δυνατόν εις τήν Ελληνι¬ 
κήν, καθοριζούσας σαφώς τον προορισμόν των. "Απαντα 
τά τμήματα τής συσκευής τά χρήζοντα ελέγχου καί συντη- 
ρήσεως θά είναι ευκόλως προσιτά εις τον χειριστήν ή έπι- 
θεωροΰντα ταύτην. 

β) 'Μ συσκευή θά είναι έτοιμη πρός λειτουργίαν καί θά 
πληροί τάς τεχνικάς άπαιτήσεις τοϋ παρόντος, άρθρου έν 
λεπτόν μετά εναυσίν της, πλήν τής περιπτώσεως κατά τήν 
όποιαν περιλαμβάνει τμήματα χρήζοντα θερμάνσεως ίνα 
λειτουργήσουν κανονικώς. Εις τήν περίπτωσιν ταύτην επι¬ 
τρέπεται περίοδος προθερμάνσεως 30 λεπτών άπό τής στι¬ 
γμής τής Ιφαρμο'ί^ής τής τάσέως τροφοδοσίας εις τά τμήματα 
ταϋτα, μετά τήν οποίαν, -θά πρέπει, νά πληροϋνται αί τε- 
χνικαί απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

γ) (θά καθίσταται δυνατή ή άνεξάρτητος εκλογή συ¬ 
χνοτήτων έκπομττής καί λήψεως. Έπί τής συσκευής θά 
ύπάρχη μεταγωγεΰς (τοποθετημένος, εΐ δυνατόν, έπί τοϋ 
μικροφώ.νου ή χειροτηλεφιόνου ταύτης) διά τήν μετάβασιν 
εκ τής καταστάσεως έκπομττής εις τήν τοιαύτην λήψεως, 
εις περίπτωσιν έτηκοινωνίας ίάΐηιρίβχ, άνευ χειρισμού ετέ¬ 
ρου κομβίου. 'Η αλλαγή συχνότητας (έκπομττής ή λήψεως) 
έντός τής αυτής ζιόνης θά έπιτυγχάνεται τό πολύ έντός 15 
δευτερολέπτων. 'Ο χρόνος μεταβάσεως εις συχνότητα κει- 
μένην εις έτέραν ζώνην δεν θά ύπερβαίνη τά 30 δευτερό¬ 
λεπτα. 

Έν τούτοις, ό χρόνος μεταβάσεως έκ μιας συχνότητας 
κειιχένηε έντοε οίασδήποτε ζώνης εις τήν συχνότητα 2182 
ΚΗΖ δεν θά ύπερβαίνη έν ούδεμια περιπτώσει τά 15 δευ¬ 
τερόλεπτα. _ 

"Απαντες οί χειρισμοί θέσεως τής συσκευής έν λειτουρ¬ 
γία έπί τής σ.>χνότητος κινδύνου 2182 ΚΗΖ θά άναγράφων- 
ται σαφώς έπ’ αυτής. 

δ) Θά προβλέπεται προστασία τής συσκευής έναντι : 

(1) ' Υπερτάσεων ή ύπερεντάσεων ώς καί τυχόν αλλα¬ 
γής πολικότητας τής πηγής τροφοδοσίας. 

(2) Επικινδύνου προσεγγίσεως τμημάτιον ευρισκομέ¬ 
νων υπό τάσιν άνω τών 50ν (συνεχή ή έναλά,ασσομένην). 

(3) Τά τμήματα ταϋτα δέον όπως άπομονώνται αύ- 
τομάτως έκ πάσης πηγής τροφοδοσίας όταν άπομακρύ- 
νωνται τά προστατευτικά των κα}.ύμματα. 

Έτέρα δυνατότης συνίσταται εις τό νά είναι ή «τυσκευή 
κατεσκευασμένη κατά τρόπον ώστε ή προσέγ'(·ισις εις τμή¬ 
ματα ευρισκόμενα ύπό τάσιν άνω τών 50ν νά καθίσταται 
δυνατή μόνον διά τής χρήσεως είδικοΰ έργαλείου π.χ. κο- 
χλιοστροφίου. Επίσης θά υπάρχουν προειδοποιητικά πι¬ 
νακίδια εις εύκρινεϊς θέσεις τής συσκευής. 

ε) .\ι παροϋσαι προδιαγραφαί θά πληροϋνται διά θερμο¬ 
κρασίαν περιβάλλοντος κειμένην έντός τών ορίων ()*Έ έως 
Γ 40® καί μεταβολήν τής τάσεως τροφοδοσίας μέχρι ± 10";', 
τής ονομαστικής τιμής. 

'Η συσκευή θά πρέπει νά δύναται νά λειτουργη εις σχε¬ 
τικήν υγρασίαν μέχρις 95 %. 

στ) Θά διατίθενται τεχνικά έγχειρίδια τής συσκευής εις 
τήν Έλλ.ηνικήν ή τήν ’Λγ'^λικήν γλώσσαν. 

ζ) Άπό άτιόψεως ραδιοτηλεφωνικών έγκαταστάσεων αύ- 
ται διαιρούνται είς δύο κατηγορίας. 


Κατηγορία 1. : Ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις ένδια- 
μέσοτν καί ύψηλ.ών συχνοτήτων διά τής οποίας δέον να ,εφο- 
διάζωνται τά πλοία κατηγοριών I, ΙΙΑ, ΙΙΒ, IX, XII, 
ΧΗΙΑ, ΧΙΥΒ, ώς αΟται· καθορίζονται είς τό άρθρον 2 τοϋ 
παρόντος Κανονισμού. 

Κατηγορία 2 : ΡαδιοτΛ,λεφωνική έγκατάστασις ενδια¬ 
μέσων συχνοτήτων διά τής όποιας δέον νά έφοδιάζωνται 
τά πλοία κατηγοριών III, IV, V, ΥΙΙΑ, X, XI, καί ΧΙΥΓ. 

2. Κατ/)γορία 1 : (Τεχνικά χαρακτηριστικά ραδιοτη- 
λεφωνικών έγκαταστάσεων ένδιαμέσων καί ύψηλών συ¬ 
χνοτήτων). 

α) Πομπός 

(1) Συχνότητες λειτουργίας (*) 

(α) Ζώνη 1605-4000 ΚΗΖ. 'Ο πομπός θά είναι εις θέσιν 
νά λειτουργη έπί τής συχνότητας κινδύνου (2182 ΚΗΖ) 
καί έπί 6 τουλάχιστον έτέρων συχνοτήτων έντός τής ζώνης 
ένδιαμέσων συχνοτήτων (1605-4000 ΚΗΖ). 

(β) Ζώνη 4-23 ΜΗΖ. 'Ο πομπός θά είναι είς θέσιν νά 
λειτουργη έφ’ έκάστ/]ς ζώνης ύψηλών συχνοτήτων (4 ΜΗΖ 
έως 23 ΜΗΖ) τοϋ Παραρτήματος 17 τοϋ Κανονισμού Ρα¬ 
διοεπικοινωνιών, έντός τής όποιας είναι κατεσκευασμένος 
νά έκπέμτιη. 

Έπί τής συχνότητας κλήσεως. 

Έπί μιας τουλάχιστον συχνότητας έργασίας είς τήν ζώ¬ 
νην 6 ΜΗΖ, καί έπί δύο τουλάχιστον είς έκάστην τών ζιο- 
νών 4, 8, 12, 16 καί 22 ΜΗΖ, δΓ έπικοινωνίαν Βαρίβχ. 

Έπί μιας τουλάχιστον συχνότητας δΓ έπικοινωνίαν 8ΪΓη- 
ρίοχ. 

(γ) Δυνατότης χρησιμοποιήσεως τής ζώνης 25 έως 27,5 
ΜΗΖ, είναι έπιθυμητή. 

(2) Τάξεις έκπομττής 

(α) Δέον όπως έπιλέγεται αύτομάτως ή τάξις έκπομττής 
Α3Η (άνω πλευρική) διά τήν συχνότητα κινδύνου 2182 ΚΗΖ. 

(β) Έφ’ όλων τών άλλων συχνοτήτων, ό πομπός θά έκ- 
πέμττη τήν άνω πλευρικήν ζώνην τών κάτωθι τάξεων έκ¬ 
πομττής ; 

Α33 : μονοπλευρική ζώνη μέ φέρον κϋμα ύποβιβασμέ- 
νον τουλάχιστον κατά 40 ΟΒ ύπό τήν ίσχύν κορυφής. 

.\3.\ ; μονοπλευρική ζώνη μέ φέρον κϋμα ΰποβιβαζόμενον 
κατά 16 ^ 2 ΟΒ ύπό τήν ίσχύν κορυφής. 

.\3Η : μονοπλευρική ζώνη μέ φέρον κϋμα 4, 5-6 ΟΒ 
ύπό τήν ίσχύν κορυφής. Έν τούτοις δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν 
δτι ό τόπος ούτος έκπομττής θά καταργηθή άπό τής 1.1.1978 
έ'ά τήν περιοχήν όψηλών συχνοτήτων καί άττό τής 1.1.1982 
άττό τήν περιοχήν ένιιαμέσων συχνοτήτων;,, ιτλήν τής συχνό¬ 
τητας κίνδυνου 2182 ΚΗΖ. Τό ποσοστόν διαμορφώσεως -^ά 
είναι τουλάχιστον 10% ϋπο κανονικές συν'ίήκας λειτουργίας. 

(3) Ανοχή καί σταθερότης συχνότητας : 

(α) Ανοχή συχνότητας : ^ 100 ΗΖ. 

Διά πομπούς ένδιαμέσων συχνοτήτων (1605-4000 ΚΗΖ) 
έγκαθισταμένους μετά τήν Ιην Ίανουαρίου 1982 ώς καί διά 
πομπούς ύψηλών συχνοτήτων (4—28 ΜΗΖ) έγκαθισταμένους 
μετά τήν Ιην Ίανουαρίου 1978, ή άνοχή συχνότητας θά είναι 
ιση ή καλυτέρα τών π; 50 ΗΖ. 

(β) Σταθερότης συχνότητας ; 

Διά οΙανδήποτε χρονικήν περίοδον 15 λεπτών (μετά τόν 
άπαραίτητον χρόνον προθερμάνσεως τον καθοριζόμενον είς 
τήν παράγραφον 1β τοϋ παρόντος) ή διαφορά μεταξύ τής 
συχνότητας φέροντας είς οίανδήποτε στιγμήν καί τής τοιαύ- 
της είς τήν αρχήν τής ώς άνω χρονικής περιόδου δέν θά ύπερ¬ 
βαίνη τά ± 40 ΗΖ ύπό τάς συνθήκας τάς καθοριζομένας είς 
τήν παράγραφον 1ε τοϋ παρόντος άρθρου. 


(*) 'Ως συχνότητες νοοϋνται ένταϋθα αΐ συχνότητες φέροντας. 
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(4) ’Ισχϋς εξόδου πομπού : 

(α) ζώνη 1605-4000 ΚΗΖ : Εις τήν ζώνην 1605-4000 
ΚΗΖ ή ονομαστική ισχύς κορυωής το_ΰ πομπού Οά είναι 
τουλάχιστον 100 λΥΑΤΤδ, δεν οά ύπερβαίνη δέ, τά 400 
ΙΥβΗδ. 

'Η ισχύς αυτή μετρεϊται έπι τεχνητής κεραίας συνδεομένης 
εις τήν έξοδον τοϋ πομπού καί άποτελουμένης εξ άντιστάσεως 
10-40 ΟΗΜ καί χωρητικότητος 150-250 ρΡ σονδεδεμένων 
έν σειρά. 

(β) Ζώνη 4-28 ΜΗΖιΕίς τήν ζώνην 4-28 ΜΗΖ ή 
ονομαστική ισχύς κορυφής θά είναι τουλάχιστον ΙΟΟΥΥ 
μή ύπερβαίνουσα τά 1,5 Κ.λΥ. 'Η ισχύς αύτη θά μετρήται 
έπί τεχνητής κεραίας, συνδεομένης εις τήν Ιξοδον τοϋ πομπού 
καί άποτελουμένης έξ άντιστάσεως 50 εως 75 ΟΗΜ. 

Σημείωσις ; Διά πλοία έκτελοΰντα πλόας έκτος τής περιο¬ 
χής 1 τής καθοριζομένης ύπό τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών, έπιτρέπεται ύπέρβασις τής ισχύος τών 400 \\'3ΐΐ8 
εις τήν ζώνην 1605-4000 ΚΗΖ καί τών 1,5 Κ\\'' εις τήν 
ζώνην 4-28 ΜΗΖ. Τοΰτο ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ό πομπός 
είναι ύπό τόν έλεγχον άξιωματικοϋ τηλεπικοινωνιών. 


(10) Διατάξεις χειρισμού καί ελέγχου ; 

(α) Μείωσις τής, .ισχύος εξόδου ; ■■ 

'Η συσκευή δέον όπως παρέχη τ-ςν δυνατότητα μειώσεως 
τής ισχύος είς τιμήν ϊσην ή κατωτέραν τών 60 νΥΛΤΤδ. 
Έάν 6 πομπός είναι κατεσκευασμένος νά λειτουργή τόσον 
είς τάς ένδιαμέσους οσον καί είς τάς ύψηλάς συχνότητας καί 
έχει δυνατότητα εκπομπής ίσχύός κορυφής άνωτέρας τών 
400Μ , θά ύφίσταται διάταξις περιορίζουσα αυτομάτους τήν 
ίσχΰν είς τά 400 ΥΥ όταν ή συσκευή τίθεται έν λειτουργία είς 
τάς ένδιαμέσους συχνότητας. 

(β) "Ελεγχος συντονισμού : 

Ό πομπός δέον όπως φέρη έπαρκή άριθμόν όργάνιον πρός 
έξασφάλισιν τού συντονισμού συντόμως καί μέ ίκανοποιη- 
τικήν άκρίβειαν. 

(γ) "Οργανα έλέγχου : 

'() πομπός δέον όπως χέρη ένσωματωμ,ένα όργανα ένδεί- 
ξεως ρεύματος κεραίας καί ρεύματος άνόδου ένισχυτρίας 
ίσχύος. 

(11) Γεννήτρια ραδιοτη/.εφιννικού σήιχατος άνάγκ.ης : 


(5) Εύρος ζώνης ; 2700 ΗΖ 


(6) Ισχύς άνεπιθυμήτων έκπομπών : 


Διαφορά Δ (ΚΗΖ) μεταξύ συ¬ 
χνότητας άνεπιθυμήτου σήματος 
καί φερούσης συχνότητας 

’ Ελάχιστη έξασΟένησις 
ύπο τήν όνομ(χστκι.ήν ί¬ 
σχύν κορυφής. 

3,0 ^ Δ <6,2 

31 ΟΒ 

6,2 ^ Δ <9,4 

38 ΟΒ 

9,4 ^ Δ 

43 ΟΒ χωρίς νά ύπερ- 


βαίνη τά 40πι\ν. 


(7) Ισχύς βόμβου καί θορύβου ; 

"Οταν ο'ι άκροδέκται εισόδου τών άκουστικών συχνοτή¬ 
των είναι άνοικτοί ή βραχυκυκλωμένοι, ή ολική ίσχύς βόμ¬ 
βου καί θορύβου έντός τού άναγκαίου εύρους ζώνης τού πομ¬ 
πού μετρουμένη έπί τεχνητής κεραίας, ώς αύτη καθορίζεται 
έν παραγρ. (4) άνωτέρω, θά είναι τουλάχιστον 40 ΟΒ ύπό 
τήν ονομαστικήν ίσχύν κορυφής. 

(8) Συνεχής λειτουργία : 

'Ο πομπός δέον όπως είναι είς θέσιν νά λειτουργή ύπό 
πλήρες φορτίον έπί 1·5' συνεχώς, άνευ σημαντικής μειώσεως 
τής ίσχύος. 

(9) Προστασία τού πομπού : 

(α) Άκροδέκται κεραίας άνοικτοί ή βραχυκυκλωμένοι : 

"Οταν ό πομπός έχη τεθή ύπό πλήρες φορτίον καί οί ά- 
κροδέκται της κεραίας βραχυκυκλωθούν ή άποσυνδεθούν έπι 
5 λεπτά (δι’ έκάστην περίπτωσιν), δέον όπως ούδεμία ζημία 
συμβή. Επιτρέπεται ή χρήσις διατάξεως άσφαλείας ύπο τον 
όρον ότι αύτη Οά τεθή έν λειτουργία τούλάχιστον μετά παρε- 
λευσιν 15 δευτερολέπτων άφ’ ότου οί άκροδέκται τής κεραίας 
βραχυκυκλωθούν ή άποσυνδεθούν. Δύναται έπισης νά έπι- 
τρατιή ή χρήσις διατάξεως άσφαλείας τιθεμένης έν λειτουρ- 
για-πρό τής παρελεύσεως τών 15 δευτερόλεπτων υπο τήν 
προϋπόθεσιν ότι αΰτη θά έπανέρχηται αυτομάτως εις τήν 
θέσιν ηρεμίας έντός τό πολύ 60 δευτερολέπτων απο τής 
άποκαταστάσεως της βραχυκυκλώσεως ή τής διακοττής. 

(β) Θέσις τής συσκευής έν λ,ειτουργία : 

Έάν άπαιτήται όπως ή τάσις εις τινα τμηματια τού 
πομπού έφαρμοσθή μετά παρέλευσιν χρόνου τίνος απο τής 
θεσεως τούτου έν λειτουργία (π.χ. άνοδος ενισχυτριας ισχύ¬ 
ος )δέον όποίς αυτή έφαρμοσθή αύτομάτιοε. 


Διά πλοία μή φέροντα ραδιοτηλεγραφικήν έγκατάστασιν 
ύ ραδιοτηλεφωνικός πομπός δέον οπιος εχη τήν δυνατότητα 
συνδέσεώς του προς γεννήτριαν ραδιοτηλεφοινικού σήματος, 
άνάγκης πληρούσαν τάς άπαιτήσεις τού άρθρου 20 τού πα¬ 
ρόντος Κανονισμού. 

β) Δέκτης : 


(1) Ιωνικά 

(α) Συστήματα συντονισμού δεκτών είς τάς ενδιαμέσους 
συχνότητας (1605-4000 ΚΪΐΖ). 

Διά τούς δέκτας τούς λειτουργούντας είς τάς ζιόνας εν¬ 
διαμέσων συχνοτήτων, δέον όπως ,χρησιμ,οποιηται εν εκ των 
κάτωθι συστημάτων συντονισίλού ; 

- Λήψις έπί 10 τούλάχιστον προρρυθμισμένων συχνοτή¬ 
των περιλαμβανόμενης καί τής συχνοτητος κίνδυνου 2182 
ΚΗΖ, έπί πλ,έον δέ συνεχ-ής συντονισμός εφ ο/.ης τής ι,ιονης 
λήψεως τού δέκτου (1). 

— Λήψις τή βοήθεια συνθέτου συχνοτήτων, επιτρεποντος 
τόν συντονισμόν κατά βήματα, μέ συνεχή συντονισμόν εις έ¬ 
καστον βήμα. 


— Λήψις διά συνεχούς μόνον συντονισμού. 

(β) Συστήματα συντονισμού δεκτών είς τάς ύ^ηοάς συχνό¬ 
τητας (4-28 ΜΗΖ) ; 


Διά τούς δέκτας τούς λειτουργούντας είς τάς ζωνας 
λών συχνοτήτιον, δέον όπως χρησιμοποιήται εν εκ των 
τωτέρω συστημάτων συντονισμού : 


κα- 


— Λήψις έπί 3 τούλάχιστον προρρυθμισμένιον συχνοτητινν 
έντός έκάστης ζώ'^ης. 

'Η λήψις έπί έτέρων συχνοτήτων, δύναται νά έπιτευχ()ή 
διά συνεχούς συντονισμού. 

.λήψις οΙασδήποτε συχνότητας έφ’ έκάστης ζώνης δια 


συνεχούς συντονισμού. 

- .Λήψις τή βοήθεια συνθέτου συχνοτήτων, επιτρεποντος 
τόν συντονισμόν κατά βήματα, μέ συνεχή συντονισμόν είς έ¬ 


καστον βήμα. 


(γ) Τάξεις λαμβανομένΐυν σημάτοκ/ : 

Συχνότης 2182 ΚΗΖ : .λ3Η (άνω πλευρική). 
Συχνότητες έργασίας : Λ3.\, Λ.31. 

'Ο δέκτης δέον όπως είναι είς θέσιν νά λαμβάνη έπί τών 
συχνοτήτων έργασίας καί σήματα τάξεο^ς .\3 καί .\3 Π μέχρι 
τ7ς' 1ης Ίανουαρίου 1978 διά τήν ζούνην 4-28 ΜΗΖ και 
μέχρι τής 1ης Ίανουαρίου 1982 διά τήν ζούνην 160 >-4900 

ΚΗΖ. , 

(1 ) 'Η ζούνη λήψεο>ς τού δέκτου δέον οποις εκτείνεται 
τουλάχιστον άπο 2,9 είος 3,8 ΜΙΙΖ. 
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(ί^) Τε/'/Λτή κεραία 


Ό δέκτης, κατά τον ελεγχόν του, δέον δπως πληροί τάς 
παρούσας τεχνικάς άπαιτήσεις όταν ή είσοδός του συνδέηται 
προς τεχνητήν κεραίαν άποτελουμένην εκ : 

- μιας άντιστάσεως 10 έως 40 Ω και ένός πυκνωτοϋ 
150-250 ρΡ εν σειρά προκειμένου περί δεκτών ενδιαμέσων 
συχνοτήτων. 

-- μιας άντιστάσεως 50-75 Ω προκειμένου περί δεκτών υ¬ 
ψηλών συχνοτήτων. 

(ε) Ισχύς εξόδου : 

'Ο δέκτης δέον οπο^ς είναι εις θέσιν νά παρέχη μέ αρμονικήν 
παραμόρφωσιν μη ύπερβαίνουσαν τά 10 %, τάς κατωτέρο) 
τιμάς της ισχύος έξόδου : 

(α) 10 ιη\ν διά λήψιν μέσω άκουστικών. 

(β) 500 πι\ν διά λήψιν μέσω μεγάφωνου. 

(2) Ακρίβεια καί σταθερότης συχνότητος συντονισμού : 

(α) Σφάλμα συντονισμού : 

Διά δέκτας προρρυθμισμένων συχνοτήτων, το σφάλμα 
συντονισμού δέον όπως μή ύπερβαίνη τούς ± 100 ΗΖ. 

Διά δέκτας συνεχούς συντονισμού άνευ προρρυθμισμένων 
συχνοτήτο^ν ώς καί διά δέκτας μετά συνθέτου συχνοτήτων, 
το σοάλμα συντονισμού δέον δπως μή ύπερβαίνη τά 
;,.300 ΗΖ. 

Διά δέκτας προρρυθμισμένων συχνοτήτων μετά συνεχούς 
συντονισμού, τό σφάλμα συντονισμού δέον δπως μή ύπερ¬ 
βαίνη τά ύτ 1000 ΗΖ διά τον συνεχή συντονισμόν. 

(β) Ηαρέκκλισις συντονισμού : 

Δι’ οΙανδήποτε χρονικήν περίοδον 15 λεπτών, μετά τό πέ¬ 
ρας της περιόδου προθερμάνσεως τής καθοριζομένης εις τήν 
παράγρ. 1β τού παρόντος άρθρου, ή διαφορά μεταξύ της συ¬ 
χνότητος εις οίανδήποτε χρονικήν στιγμήν καί τής τοιαύτης 
εις τήν άρχήν τής ο5ς άνω περιόδου τών 15 λεπτών δέον δπως 
μή ύπερβαίνη τά ±40 ΗΖ. 

Διά δέκτας προρρυθμισμένιον συχνοτήτων, ή ώς άνω δια¬ 
φορά δέον δπως κεΐται άνά πασαν στιγμήν, εντός τών ορίων 
Δ; ΙΟϋ ΗΖ έκ τής συχνότητος συντονισμού. 

(γ) Διάταξις διορθούσεως σφάλματος συντονισμού : 

I ό σύστημα συντονισμού τού δέκτου δέον δπως φέρη διά- 
ταςιν, ευκόλως προσιτήν διά τήν μείωσιν τού σφάλματος συν¬ 
τονισμού εις τιμήν κάτω τών ± 10 ΗΖ. Τό εύρος ρυθμί- 
σεως τής διατάξεως ταύτης, προκειμένου περί δεκτών προρ- 
ρυθμισμένων συχνοτήτων, δέον δπως είναι τουλάχιστον 
±150 ΗΖ καί τό πολύ μέχρι ±500 ΗΖ. 

(3) Ευαισθησία : 

(α) Ζώνη ενδιαμέσων συχνοτήτων ; 

-1- 16 ΗΒ ώς πρός 1 μΥ διά τάς τάξεις έκπομπής Α3Α 
καί Α3^. 

-} 30 ΒΒ ώς πρός 1 μΥ διά τάς τάξεις έκπομττής Α3 
καί Α3Η. 

(β) Ζώνη ύψηλών συχνοτήτων : 

+ 11 ΟΒ ώς πρός 1 μΥ διά τάς τάξεις έκπομττής Α3Α 
καί Α31. 

-ί 30 Ι)Β ώς πρός 1 μΥ διά τάς τάξεις έκπομττής Α3 
καί Α3Η. 

Αι ανωτέρω τιμαί δέον δπως προκαλούν εις τήν έξοδον 
ίσχύν τουλάχιστον 1 ιπλΥ έπί άκουστικών ή 50 πιλΥ έπί 
μεγαφώνου. 

(4) Εύρος ζώνης διελεύσεως : 

I ό μέγιστον εύρος ζώνης διελεύσεως ώς καί ή έ>^αχίστη 
εξασθενησιε αι μετρούμεναι εις τήν είσοδον τού τελικού άπο- 
διαμορφουτού και εις τήν έξοδον τής βαθμίδος άκουστικής 
συχνότητος δέον δποτς μή ύπερβαίνουν τά κατωτέρω δρια : 


(α) Τάξεις έκπομπής Α3Α, Α3Ι : 

Μέγιστον εύρος ζώνηε διελεύσεως (μεγίστη άπόσβεσις 
6 ΟΒ) : 350 έως 2700 ΗΖ. 

Ελάχιστη έξασθένησις εις τούς 3200 ΗΖ : 20 ΟΊά 

Ελάχιστη έξασθένησις εις τούς -250 ΗΖ καί 350(1 
ΗΖ : 40 ΟΒ 

Ελάχιστη έξασθένησις εις τούς — 500 ΗΖ καί 3800 ΗΖ : 
60 ΟΒ. 

(β) Τάξεις έκπομπής Α3, Α3Η : 

Μέγιστον εύρος ζώνης διελεύσεως (μεγίστη άπόσβεσις 

6 ΟΒ) : +2,7 ίως + 2,7 ΚΗΖ. 

Ελάχιστη έξασθένησις εις τούς -6 καί + 10 ΚΗΖ : 

20 ΟΒ.^ 

Ελάχιστη έξασθένησις εις τούς -10 καί + ΚΗΖ : 60 ΟΒ 

(5) Έπιλεκτικότης ώς πρός γειτονικόν δίαυλον : 

Αύτη δέον δπως ύπερβαίνη τάς κατωτέρω τιμάς : 

(α) Τάξεις έκπομπής Α3Α - Α3Ι : 

Διαφορά φερούσης συχνό- Έπιλεκτικότης ώς πρός γει- 
τητος άνεπιθυμήτου καί τονικόν δίαυλον, 

έπιθυμητού σήματος. 


— 1 ΚΗΖ καί + 4 ΚΗΖ 40 ΟΒ 

— 2 ΚΗΖ καί + 5 ΚΗΖ 50 ΟΒ 

— 5 ΚΗΖ καί + 8 ΚΗΖ 60 ΟΒ 

(β) Τάξεις έκπομπής Α3 - Α3Η ; 

Διαφορά φερούσης συχνό- Έπιλεκτικότης ώς πρός γει- 
τητος άνεπιθυμήτου καί τονικόν δίαυλον, 

έπιθυμητού σήματος. 


— 10 ΚΗΖ καί + 10 ΚΗΖ 40 ΟΒ 

- 20 ΚΗΖ καί -β 20 ΚΗΖ 50 ΟΒ 

(6) Άπόρριψις προϊόντων ένδοδιαμορφώσεως : 

'Η στάθμη έκάστου τών σημάτων τά όποια διά συνδυα¬ 
σμού των προκαλούν εις τήν έξοδον τού δέκτου ίσχύν 1 ιηλΥ 
έπί άκουστικών ή 50 πι\ν έπί μεγαφώνου δέον δποος 
ύπερβαίοη τά + 80 ΟΒ εως πρός ΙμΥ. 

(7) Άπόρριψις παρασιτικών άποκρίσεων : 

'Ο λόγος προστασίας έναντι παρασιτικών άποκρίσεων δέον 
δπως είναι τουλάχιστον 60 ΟΒ. 

(8) Στάθμη αρμονικών εις τήν έξοδον τού δέκτου : 

Διά στάθμην ωφελίμου σήματος είς τήν είσοδον τού δέκτου 
μεταβαλλομένην από + 30 ΟΒ έως + 80 ΟΒ ώς πρός 
ΙμΥ, τό ποσοστόν αρμονικών είς τήν έξοδον τούτου δέον 
δπως μή ύπερβαίνη τά 5 %. 

(9) Παρασιτικαί άκτινοβολίαι δέκτου : 

Αύται δέον δπως μή ύπερβαίνουν τά 10"^λΥ έφ’ οίασδή- 
ποτε συχνότητος. 

(10) Παρασιτικά σήματα έσωτερικής παρελεύσεως : 

Τά παρασιτικά σήματα τά προκαλούμενα υπό τών δια¬ 
φόρων βαθμιδών τού δέκτου δέον δπως μή προκοιλούν είς 
τήν έξοδον τούτου λόγον σήματος πρός θόρυβον μεγαλύ- 
τερον τών 10 ΟΒ. 

(11) Προστασία τών κυκλωμάτων εισόδου : 

'Όταν εις τήν είσοδον τού δέκτου έφαρμοσθή έπί 15 
λεπτά, σήμα τάσεως 30Υ τού όποιου ή συχνότης είναι οΐαδή- 
ποτε έκ τών συχνοτήτων έπί τών οποίων λειτουργεί ού- 
τος δέον δπως ούδεμία ζημία έπέλθη είς τά κυκλώματα 
τούτου. 



ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΙ^ΪΕΩΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


'Ο δέκτης δέον όπως έξακολουθη νά λειτουργη κανονικούς 
καί δταν άπομακρυνθη ή ώς άνω τάσις. 

'ίίσαύτως, δέον δπως ύπάρ/η προσταοτία, τοϋ δέκτου έναν¬ 
τι τάσεων ήλεκτροστατικης προελεύσεο^ς δυναμένων νά 
έ^χφανισθόϋν εις τήν είσοδον τούτου. 

Ό δέκτης ; δέον δπως φέρη άντιπαρισιτικήν διάταξιν, 
πεδς καταστολήν των θορύβων των προερχομένων έκ της 
/.ειτουργίας των μηχανών τοϋ πλοίου ώς και έτέροιν γει¬ 
τονικών μεταβολών. 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : (Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρα- 
διοτηλεφωνικδίν έγκαταστάσεων ένδιαμέσων συχνοτήτων). 

α) Πομπός : 

(1) Συχνότητες λειτουργίας : 'Ο πομπός θά είναι εις 
Οέσιν νά λειτουργή έπ'ι τής συχνότητας κινδύνου (2182 
ΚΗΖ) και έπ'ι 5 τουλάχιστον έτέρων συχνοτήτων εντός 
τής ζώνης 1605-3800 ΚΗΖ. 

(2) Τάξεις έκπομπής : Εις τήν συχνότατα κινδύνου 
2182 ΚΗΖ' δέον δπως επιλέγεται αυτομάτως ή τάξις εκ¬ 
πομπής Α3Η (άνω πλευρική). Έπ'ι τών συχνοτήτων 
εργασίας ό πομπός δέον δπως έκπέμπη εις τας τάξεις 
Α3Η, Α3Α, Α3). Έν τούτοις αί έκπομπα'ι εις τάξ^ιν Α3Η 
έπ'ι τών συχνοτήτων εργασίας θά καταργηθοϋν απο τής 

1.1.1982. 

(3) Ανοχή συχνότητας Έ 100 ΗΖ. 

Διά πομπούς έγκαθισταμένους μετά τήν Ιην Ιανουάριου 
1982, ή ανοχή συχνότητας θά είναι ίση η καλύτερα τών 

;τ:50 ΗΖ 

(4) Ισχύς εξόδου πομπού : 

'Η ονομαστική ισχύς κορυφής τού πομπού δέον όπως είναι 
τουλάχιστον 60\ν μή ύπερβαίνουσα εν ουδεμια περιπτωσει 
τά 400\\^ 

Σημείωσις : Διά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω τών 
1600 κοχ. ή ονομαστική ισχύς κορυφής θα είναι ανώτερα 
τών 100\ν. 'Ο πομπός θά φέρη διάταξιν μειωσεως τής 
ισχύος εις τιμήν κατωτέραν τών 60(επικοινωνία μεταξύ 
πλοίων εις βραχείας άποστάσεις). 

(5) Ισχύς άνεπιθυμήτων εκπομπών : 


Διαφορά Δ (ΚΗΖ) μεταξύ συ- Ελάχιστη εξαι^ενησις υπο 
χνότητος άνεπιθυμήτου σήμα- τήν ονομαστικήν ισχυν κο- 
τος καί φερούσης συχνότητας, ρυφής. 


3,0^ Δ < 6,2 31 ΒΒ 

6,2 ^ Δ < 9,4 38 ΒΒ 

9,4,^ Δ ^3 ΒΒ 


(6) Ισχύς βόμβου καί θορύβου : 

"Οταν οί άκροδέκται εισόδου τών ακουστικών ^ συχνο¬ 
τήτων είναι ανοικτοί ή βραχυκυκλωμένοι, η ολική ι^,υς 
βόμβου καί θορύβου εντός τού αναγκαίου εύρους ζώνης 
τοϋ πομπού θά είναι τουλάχιστον 40 ΒΒ υπο την ονομαστι¬ 
κήν ΐσχύν κορυφής. 

(7) Προστασία τοϋ πομπού : 

(α) 'Ο πομπός δέον δπως είναι εις θεσιν να λειτουργή 
υπό πλήρες φορτίον έπί 15 λεπτά συνεχώς άνευ σημ,αντικής 
μειωσεως τής ισχύος, θά ύπάρχη δέ διαταξις προστασίας 
έναντι βραχυκυκλώσεως ή άποσυνδέσεως τών ακροδεκτοίν 
τής κεραίας έν ώρα λειτουργίας. 

(β) Έάν άπαιτήται δπως ή τάσις εις τινα τμήματα .ου 
πομ,ποϋ έφαρμοσθή μετά παρέλευσιν χρονου τινος^ απο^ τής 
έναύσεώς του, δέον δπως αδτη έφαρμοσθή αυτομάτως 
(π.χ. άνοδος ένισχυτρίας ισχύος). 

(8) "Οργανα έλέγχου : ^ , 

'Ο πομπός δέον δπως φέρη ενσωματωμένα όργανα εν- 

δείξεως ρεύματος κεραίας καί ρεύματος άνόδου ένισχυτρίας 
ισχύος. 



(9) 1'εννήτρια ραδιοτηλεφίονικού σήματος ανάγκης : 

'Ο πομπός δέον δπως έχη τήν δυνατότητα συνδέσειος 
του πρός γεννήτριαν ραδιοτηλεφωνικού σήματος αναγκης 
'Γ\νθ-ΤΟΝΕ-ΛΤ.\ΗΜ) πληρούσαν τάς διατάξεις τού 
άρθρου 2υ τού παρόντος Κανονισμού. 

β) Δέκτης : 


(1) Σύστημα συντονισμού : 

Ό δέκτης δύναται νά φέρη έν έκ τών κάτωθι συστημάτων 
συντονισμού : 

— Αήψις έπί 23 τούλάχιστον προρρυθμισμένων συχνο¬ 
τήτων, περιλαμβανομένης καί τής συχνότητος 2182 ΚΙΙΖ. 

— Αήψις έπί 16 τούλάχιστον προρρυθμισμένων συχνο¬ 
τήτων, περιλα(ΐ.βανομένης καί τής συχνότητος κινδύνου 2ΐ82 
ΚΗΖ καί συνεχούς συντονισμού έντός ολοκλήρου τής ζώνης 
λήψειος. 

-- Αήψις τή βοήθεια συνθέτου συχνοτήτων. 

— Αήψις διά συνεχούς μόνον συντονισμού. 

Ή ζώνη λήψεως τού δέκτου δέον οπιος έκτείνηται τού¬ 
λάχιστον άπό 2 έως 3,8 ΜΙΙΖ. 

(2) Τάξεις λαμβανομένιον σημάτιον : 

Συχνότητες 2182 ΚΙΙΖ :Λ3ΙΙ (άνω πλευρική). 

Συχνότητες έργασίας : Λ3Α, /\3.). 

'Ο δέκτης δέον δπως είναι εις Οέσιν νά ά.αμβάνη έπί τών 
συχνοτήτων έργασίας καί εις τάξεις Λ3 καί .4311 μέχρι 
τής 1ης Ίανουαρίου 1982. 

(3) Ισχύς εξόδου : 

'Ο δέκτης δέον δπως είναι εις θέσιν νά παρέχη με άρμονι- 
κήν παραμόρφωσιν μή ύπερβαίνουσαν τά 10 % τάς κατωτέ¬ 
ρω τιμάς ισχύος έξόδου. 

(α) 10 ηι\ν Διά λήψιν μέσω άκουστικοίν. 

(β) 500ηι\ν Διά λήψιν μέσω μεγαφιόνου. 

(4) Ακρίβεια καί σταθερότηε συχνότητος συντονισμού ; 


(α) Σφάλμα συντονισμού : 

Διά δέκτας προρρυΟμισμένιυν συχνοτήτων, τό σφάλμα 
συντονισμού δέον δπως μη υπερβαινη τους ιΕ 100 ΗΖ. 

Διά δέκτας συνεχούς συντονισμού άνευ προρρυθμισμένων 
συχνοτήτων, ιος καί διά δέκτας μετά συνθέτου σ’;χνοτήτων, 
τό σφάλμα συντονισμού δέον δπως μη υπερβαινη τα 

±300 ΗΖ. 

Διά δέκτας προρρυθμισμένων συχνοτήτων μετά συνεχούς 
συντονισμού, τό σφάλμα συντονισμού, δέον οπο^ς μη υπερ- 
βαίνη τά ±1000 ΗΖ' διά τον συνεχή συντονισμόν. 

(β) Ηαρέκκλισις συντονισμού : ^ 

Διά οίανδήποτε χρονικήν περίοδον 15 λεπτών, μετά τό 
πέρας τής περιόδου προθερμάνσεως τής καθοριζομένης ε^ς 
τήν παράγρ. 1β του παρόντος άρθρου, η διάφορά μεταςυ 
τής συχνότητος εις οίανδήποτε χρονικήν στιγμήν καί τής 
τοιαύτης εις τήν άρχήν τής ώς άνω περιόδου τών 15 λεπτών 
δέον δπως μή υπερβαινη τά ± 40 ΗΖ. ^ , , „ 

Διά δέκτας προρρυθμισμένων συχνοτήτων, ή ους άνου 
διαφοοά δέον δπως κεϊται, άνά πάσαν στιγμήν, έντός τών 
όρίων'±100 ΗΖ έκ τής συχνότητος συντονισμού. 

(γ) Διάταξις διορθιόσεως σφάλματος συντονισμού : 

Τό σύστημα συντονισμού τού δέκτου δέον οπούς φερη 
διάταξιν, ευκόλως προσιτήν, διά τήν μείωσιν τού σφάλμα¬ 
τος συντονισμού εις τιμήν κάτω το)ν ± 10 ΗΖ. ^ 

Τό εύρος ρυθμίσεως τής διατάξεως ταύτης, προκειμένου 
πεοί δεκτδίν προρρυθμισμένουν συχνοτήτουν, δέον δπως είναι 
τούλάχιστον Γ 150 ΗΖ καί τό πολύ μέχρι :6 500 !1Ζ. 


(5) Ευαισθησία : 

(α) ± 16 ΒΒ δυς πρός ΙμΥ διά τάς τάξεις έκπομπής 
Α3Λ καί Α3Ι. 

(β) 4 30 ΒΗ δις πρός Ι μΥ διά τάς τάξεις έκπομπής 


Α3 καί Α3ΙΙ. 

Αί άνουτέρω τιμαί δέον οπούς προκαλουν 
ίσχύν τούλάχιστον 1 ιηνΥ έπί ακουστικών 
μεγαφώνου. 


εις τήν έξοδον 
■ή 50ηι\ν έπί 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίϊΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


(Ίί) ΙννοΓ; (^'.ϊ’/.-'^'τϊΜς : 

(α) Τάξε'.: έ'/.-,τομ-ήί : Λ3Λ, Λ3.] : 

Μέγι'ττον εύρος ζώντς θιελεύσεως (μεγίστη άπόσβεσις 
() Όΐ;) 350 εως 2700 ]ΙΖ. 

’ίόλαχίστη έξασθένησμ εις 3200 ΗΖ : 20 ΒΒ. 

Ελάχιστη έ'ασΟένησ'.ε εις — 2;)0 καί + 3500 ΗΖ : 
40 ΌΒ.' 

’Κλαχίστη έίασΟένησ:.; εις - -ΌΟ καί -γ 3800 ΗΖ : 
0(1 Πΐί.' 

Ί’ά ανωτέρω μετροΰνται εις την εϊσοδον τοϋ τελικού άπο- 
ίίιαμορφωτοϋ κα'ι εις την έξοδον της ακουστικής βαθμίδος. 

Ή έξασΟένησις εις τούς —2δ0 ΗΖ διά την τάξιν Λ3 V 
δυνατόν νά είναι μικροτέρα των 40 ΌΒ. 

(β) Ί'άξεις έκπομττςς Α3 - Α3Η : 

Μέγιστον εύρος ζούνης διελεύσεως : — 2,7 έως +2,7 ΚΗΖ 
Ελάχιστη έξασΟένησις εις —6 και -τ 6 ΚΗΖ : 20 ΟΒ 
Ελάχιστη έξασΟένησις εις — 10 και + 10 ΚΗΖ : 60 ΟΒ 

Τά άνωτέρω μετροϋνται εις την είσοδον τοϋ τελικού 
ά~οδιαμορφο3τοϋ. 

(7) Έπιλεκτικότης ώς προς γειτονικόν δίαυ?νθν : 

Λύτ-η δέον οπ';)ς ύπερβαίνη τάς κατωτέρω τιμάς ; 

(α) 'Γάξεις εκπομπής Λ.3Α - Α31 ; 


Διαφορά φερούσης συχνότητας 
άν-πιΟυμήτου καί έπιθυμητοϋ 
σήματος 

Έπιλεκτικότης ώς 
γειτονικόν δίαυλον. 

προς 

1 ΚΗΖ καί 4 ΚΗΖ 

40 ΒΒ 


2 ΚΗΖ καί - 5 ΚΗΖ 

50 ΒΒ 


5 ΚΗΖ καί - 8 ΚΗΖ 

60 ΒΒ 


(β) Τάξεις έκπομπής Α3 - 

. Α3Η ; 


Διαφορά φερούσης συχνότητος 

Έπιλεκτικότης ώς 

προς 

άνεπιθυμήτου καί έπιθυμητοϋ 

γειτονικόν δίαυλον. 


σήματος 




10 ΚΗΖ και + 10 ΚΗΖ 40 ΒΒ 

~ 20 ΚΗΖ καί ΐ- 20 ΚΗΖ 50 ΒΒ 


(8) ’Απόρριψις προϊόντων ένδοδιαμοροώσεως : 

' Η στάθμη έκάστου τ^71ν σημάτων τά όποια διά συνδυα¬ 
σμού τοιν προκαλοϋν εις την έξοδον του δέκτου ίσχΰν 1 ηη\ν 
έπί άκουστικών ή δΟ ιό \ν έπι μεγαφούνου δέον όπως ύπερ¬ 
βαίνη τά -^· 80 ΒΒ ο5ς προς ΙμΥ. 

(0) Άπόρριψις παρασιτικων αποκρίσεων : 

'Ο λόγος προστασίας έναντι παρασιτικων άποκρίσεων δέον 
όπως είναι τουλάχιστον 60 ΒΒ. 

(ΙΟ) Στάθμη αρμονικών εις τήν έξοδον τοϋ δέκτου : 

Διά στάθμην ωφελίμου σήματος εις τήν είσοδον τοϋ δέ¬ 
κτου μεταβαλλομένην άπό + 30 ΒΒ έως + 80 ΒΒ, ώς 
προς ΙμΥ, το ποσοστόν αρμονικών εις τήν έξοδον τούτου 
δέον όποος μή ύπερβαίνη τά 5 %. 

(11) Ηαρασιτικαί άκτινοβολίαι δέκτου : 

,ι.ΰται δέον όπως μή ύπερβαίνουν τό 1 μλ^ έφ’ οίασδή- 
ποτε συχνότητας. 

(12) Ηαρασιτικά σήματα εσωτερικής προελεύσεως : 

Γά παρασιτικά σήματα τά προκαλούμενα ύπό τών δια¬ 
φόρων βαθμιδών τοϋ δέκτου, δέον όπως μή προκαλοϋν εις 
τήν έζοδον τούτου λόγον σήματος προς θόρυβον μεγοιλύ- 
τερον τών 10 ΒΒ. 


(13) Προστασία τών κυκλωμάτων εισόδου : 

Όταν εις τήν ε’ίσοδον τοϋ δέκτου έφαρμοσθή έπί 15' 
λεπτά, σήμα τάσεως 30 V τοϋ οποίου ή συχνότης είναι οία- 
δήποτε έκ τών συχνοτήτων έπί τίον οποίων λειτουργεί 
ούτος, δέον όπως ούδεμία ζημία έπέλΟη εις τά κυκλώματα 
τούτου. Ό δέκτης δέον όπως έξακολουθή νά λειτουργή κανο- 
νικώς καί όταν άπομακρυνθή ή ώς άνω τάσις. 

'ίΐσαύτως, δέον όπως ύπάρχη προστασία τοϋ δέκτου 
έναντι τάσεων ήλεκτροστατικής προελεύσεως δυναμένων νά 
έμφανισθοϋν εις τήν είσοδον τούτου. 

'Ο δέκτης δέον όπως φέρη άντιπαρασιτικήν διάταξιν. 
προς καταστολήν τών θορύβων τών προερχομένων έκ τής 
λειτουργίας τών μηχανών τοϋ πλοίου ώς καί ετέρων γειτο- 
νικίύν μεταβολών. 

’'.λρθρον 18. 

Κεραΐαι ραδιοτηλεφωνικής έγκαταστάσεως. 

1. Έκάστη ραδιοτηλεφωνική έγκατάστασις δέον νά περι- 
λ,αμβάνη δύο (2) κεραίας : τήν κυρίαν, τοποθετημένην εις 
θέσιν λειτουργίας καί τήν αμοιβήν, έν άποβέσει καί έτοίμην 
προς ά.μεσον άντικατάστασιν τής έν λειτουργία. 'Η κεραία 
δέον νά προστατεύηται έναντι θραύσεως. 

2. 'Ο πομπός δέον νά συνδέηται ταχέως καί νά συντονί- 
ζηται τόσον μετά τής κυρίας κεραίας όσον καί μετά τής 
αμοιβής τοιαύτης. 

3. 'Η σύνδεσις τής κεραίας μετά τής έξόδου τοϋ πομπού 
θά γίνεται κατά τρόπον ώστε νά έπιτυγχάνεται ή κατά τό 
δυνατόν καλυτέρα προσαρμογή. 

’Άρθρον 19. 

Πηγή ένεργείας ραδιοτηλεφωνικής έγκαταστάσεως. 

1. Νέα πλοία άνήκοντα εις τάς Κατηγορίας I, ΙΙΑ, ΠΒ. 

III, IV, IX, X, XII, ΧΙΙΙΑ, ΧΙΥΒ. 

'Η τροφοδότησις τής ραδιοτηλεφωνικής έγκαταστάσεως 
τών πλοίων τούτων θά πραγματοποιήται έκ τής κυρίας 
πηγής ένεργείας τοϋ πλοίου (δυναμοηλεκτρικής μηχανής) 
άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου έκ συστοιχίας συσσωρευτών ικανής 
νά παρέχη έπαρκή ένέργειαν έπί εξ (6) τουλάχιστον συνε¬ 
χείς ώρας. 

2. Πλοία άνήκοντα εις τάς Κατηγορίας V, ΥΠΑ, XI και 
ΧΙΥΓ, τά ύπάρχοντα πλοία τόύν περιπτώσεων τής παραγρ. 
1, ώς καί τά οΐκειοθελώς έγκαθιστώντα ραδιοτηλεφωνικην 
συσκευήν. 

'Η τροφοδότησις τής ραδιοτηλεφωνικής έγκαταστάσεως 
τών πλοίων τούτων δυνατόν νά πραγματοποιήται μόνον 
έκ συστοιχίας συσσωρευτών ύπό τήν προϋτιόθεσιν ότι θα 
ύφίσταται καί δευτέρα συστοιχία συσσωρευτών (έφεδρικη 
τοιαύτη). 

3. Έάν ή έγκατάστασις τροφοδοτήται έκ τής κυρίας 
ττηγής ένεργείας τοϋ πλοίου αί προδιαγραφαί α'ι καθοριζο- 
μεναι εις τό άρθρον 17 τοϋ παρόντος Κανονισμού θά πλη- 
ροϋνται διά μεταβολήν τής τάσεω; τροφοδοσίας κατά 
10 % τής ονομαστικής τιμής καί συχνότητας ± 5 % τής 
ονομαστικής τοιαύτης. 

4. Προκειμένου περί συστοιχίας συσσωρευτών ή μεταβολή 
τής τάσεως τροφοδοσίας δέον όπως κεΐται έντός τών ορίων 
0,9 έως 1,3 τής ονομαστικής τιμής. 

’Άρθρον 20. 

Αύτόματος συσκευή έκπομπής ραδιοτηλεφωνικοϋ σήματος 
άνάγκης (ΤλΥΟ ΤΟΝΕ ΑΒΑΚΜ) 

1. 'Η ραδιοτηλεφοινική έγκατάστασις θά είναι έφωδια- 
σμένη διά μέσου δπερ, συνδεόμενον μετά τοϋ πομπού, Οά 
παράγη αυτομάτους τό ραδιοτηλεφωνικόν σήμα άνάγκης τό 
οποίον άποτελεϊται έκ δύο ήμιτονοειδών άκουστικών τόνων, 
έκπεμπομένων έναλλακτικώς. Ό εϊς τόνος είναι συχνό¬ 
τητας 2200 ΗΖ καί ό έτερος συχνότητας 1300 ΗΖ, ή διάρ¬ 
κεια δε έκάστου ’ίση πρός 250 χιλιοστά τοϋ δευτερολέτττου 
(0,25"). Τό ραδιοτηλεφωνικόν σήμα άνάγκης θά έκπέμπε- 
ται διά περίοδον τουλάχιστον 30" μή ύπερ^ίνουσοεν όμως 
τό Ι'. 
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2. Τό μέσον αυτομάτου εκπομπήν του ραδιοτηλεφωνικοΰ 
σήματος ανάγκης Θά δύναται νά τίθεται, έκτος λειτουργίας 
άνά πασαν στιγμήν ϊνα καθίσταται δυνατή ή άμεσος εκπομπή 
σήματος κινδύνου. 

3. Το μέσον τούτο θά πληροί τούς κατιοτέρω ορούς ; 

(α) Ανοχή συχνότητος έκάστου τόνου : ^ 1,5 %. 

(β) Ανοχή διάρκειας έκάστου τόνου : 59 χιλιοστά 

του δευτερολέπτου. 

(γ) Τό μεταξύ δύο διαδοχικών τόνων διάστημα δεν Οά 
ύπερβαίνη τά 50 χιλιοστά τού δευτερολέπτου. 

(δ) Ό ?.όγος εύρους του ϊσχυροτέρου τόνου προς τον άσΟε- 
νέστερον τοιοϋτον θά κεΐται μεταξύ 1 και 1,2. 

4. 'Η τροφοδότησις τής αύτομάτου συσκευής έκπομπής 
ραδιοτηλεφωνικοϋ σήματος άνάχκης δέον οπίνς γίνεται 
μόνον έκ συστοιχίας συσσιορευτών. 

’',\.ρ9ρον 21. 

Πομποδέκτης λίαν ύψηλών συ/νοτήτίον (ΥΙΙΤ) 

Α) Κατηγορίαι 1 καί 2 ; 

1. Γενικά ; 

(α) 'Ο πομποδέκτης λίαν ύψηλών συχνοτήτο.ν εις τά 
πλοία, προορίζεται : 

(1) Δι’άνταπόκρισιν καί κλήσεις κινδύνου, ασφαλείας 

(2) Διά τήν μεταξύ των πλοίων έπικοινωνίαν. 

(3) Δι’ έπικοινωνίαν μετά των Λιμενικών Αρχών. 

(4) Δι’έξυπηρέτησιν των έπιβατών των πλοίοιν (ϊδκο- 
τική άνταπόκρισις). 

(5) Διά τήν πλοήγησιν. 

(β) 'Η συσκευή αΰτη θά λειτουργή έπί τών διαύλων τής 
ζώνηε 156- 174ΜΗΖ οί όποιοι έχουν καθορισΟή υπό του 
Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (Παράρτημα 18) διά τάς 
ναυτικάς έπικοινωνίας. 

(γ) 'Η συσκευή θά είναι κατάλ/,ηλος δι’ άπλήν έναλλασ- 
σομένην ?.ειτουργίαν έπί μιας συχνότητος (81ΜΡ]Τ:Χ) ή 
έπί δύο συχνοτήτονν (8ΕΜΙ ΠϋΡΓΕΧ). Πρός τούτοις, 
δύναται νά εχη τά μέσα διά διπλήν ταυτόχρονον έπικοινίο- 
νίαν (ΌΓΡΕΕΧ). 'Η συσκευή θά λειτουργή τουλάχιστον 
εις τούς κάτοιθι διαύλους : 


(1) Κατηγορία 1 : Πλοία Κατηγοριών I, ΙΙΛ, ΙΙΒ, III, 
νίΠ, ΙΧ, ΧΠ, ΧΙΥΑ καί XIΥΗ ώς αύται καθορίζονται 
είς τό άρθρον 2 τού παρόντος Κανονισμού : 

8ΙΜΡΕΕ.Χ : Ασφάλεια, κίνδυνος, κλήσεις Δίαυλος 19 

Ίτπικοινοννίαι μεταξύ πν.οίονν : » 99,98 

ΙΙλο'ήγησις : » (>9,12,1.5 

Ίτπικοινωνίαι μετά Λιμ,εν. 

Αρχών : 

ΗΓΙΤ.ΕΧ : ΙΙλοήγησις : 

ή Έπικοινοινια μετά Αιμεν. 

'.\ρχών : 

.8Ε.ΜΙ ΠΓΡΗΕΧ : Μδ. άνταπόκρισις : 


I Ί 
1 .·^ 


Δίαυλοι 29,22 
23,24,2.5,29,27 
καί 28. 


Έπιβατηγά πλοία κατηγοριών I καί 2 επιβάλλεται όπως 
έχουν δυνατότητα διπλήε ταυτοχρόνου έπικοινοΛίας (ί)Ρ- 

ΡΕΕΧ). 

(2) Κατηνοοία 2 : ϋλοΐα κατη-,'οριο/ν Ι\. \1ΙΛ, \ΙίΙ5. 

XI. ΧΗΙΛ, χίΥΓ, ΧΥ 


δΙΜΡΕΕΧ : Άσφάλεια-κλήσεις κίνδυνος ; 

Έπικοιν^.^νία μεταξύ πλοίων : 
ΙΗ.οήγησις 

Έπικοινί'ΐνία μετά Λιυ,εν. 
’.\ρχών ; 

'ΡΙ.ΕΧ ή Γρεϊς τού/.άχιστον εκ τ(ν> 
8ΕΜ1 ΗϋΡΙ.ΕΧ : διαύλων 


Δίαυλο: Ι(> 

)) Π(; 


2. ί.2 (.2·5.2((.2/ 
καί 28 

δι’ ίδκοτικήν άν- 
ταπόκρισιν. 


(3) Δι’έπικοινωνίαν ΗΙυΡΠΕΧ ή 8ΕΜΙ ΠΓΡΗΕΧ. ή 
διαφορά συχνοτήτοον έκπομττής - λήψεως ορίζεται εις 4.(5 

ΜΗΖ. 

(4) 'ίΐ ’.\ρχή δύναται νά έξαιρέσ-η τινά πλοία, μή έπι¬ 
βατηγά. τής ύποχρεώσεως νά φέρουν άπαντας τούς προα- 
ναφερομένους διαύλους. 

(δ) 'Η λ.τιτουργία τού πομποδέκτου Οά έξασφαλίζηται 
διά κρυσταλ/.ολυχνιών. Γούτου δύναται νά έξαιρεθή ή βαΟμίς 
έςόδου. 

(ε) 'Ο οικτης θα φέρη άντιπαρασιτικάς διατά,ει: πρός 
καταστο/.ν;.· τίον θορύβ(·εν τί·ίν προερχόμενων έκ της Ί.ζ'.- 
τουργίας τ.:5ν νιηχανών τού πλοί',.υ ιος καί έτ,έρ'νν τ,ιχαί('>ν 
γειτονικών μεττ.βολί'ΐν. 

(στ) ΊΙ συσκευή θά συνοδεύηται ύπο δύο τεχνικών έγχει- 
ριδάον. εί: •,ήν Έΐ.ληνικήν ή ’.Λγγλικήν, περι/.,ααβανόντ,'ον 
οδηγίας έγ-ΐαταστάσεως. λειτουργίας, συντηρήσειος καί 
έπισκευόύν, μετά πλήρους σειράς διαγραμμάτί.)ν τών κυκ/,ιο- 
μάτοκ> τής συσκευής. .\1 όδηγίαι χρήσεως τής συσκευής 
θά είναι απαραιτήτους εις τήν Ελληνικήν. 

2. Κατασκευή : 

'Η συσκευή θά είναι κατάλληλος προ: χρήσιν έπί τ<.)ν 
πλοίοιν, κατεσκευασμένη συμφο)νο>ς πρό: τάς άρχάς τής 
συγχρόνου τεχνολογίας, Οά πληροί δέ τούς κάτοΐθι όρους ; 

(α) "^^παντα τά κομβία τής συσκευής Οά είναι τοιούτου 
μεγέθους (5στε νά έξασφαλίζεται ό ευχερής χειρισμός 
τούτοιν, ό δέ άριθμός αυτών θά είναι ό έλάχιστος απαραί¬ 
τητος διά τήν άπ/.ήν καί ικανοποιητικήν λειτουργίαν τα Υ 

(β) "Απαντα τά τμήματα τής συσκευής τά υποκείμενα 
είς έ'λεγχον καί συντήρησιν, Οά εύρίσκθ)νται εις Οέσιν προ¬ 
σιτήν εις τόν χειριστήν ή τον έπιΟεωροΰντα τήν σ^σκευήν. 

(γ) ''.\παντα τά κομβία, όργανα έλέγχου, ένδεικτικαί 
λυχνίαι καί άκροδέκται τής συσκευής Οά φέρουν έπιγραφάς, 
εί δυνατόν είς τήν Έλ'ληνικήν. καΟοριζούσας σαφώς τον 
προορισμόν τ<ον. 

3. Μέσα χειρισμού τής συσκευής : 

' Γ1 συσκευή Οά φέρη έπ’ αυτής τά κάτιυΟι μέσα χειρισν.ου : 

(α) Διακόπτην Οέσεως εις λειτουργίαν «εντός - έκτό:>> 
δι’ ολόκληρον τήν συσκευήν. 

(β) Κομβίον επιλογής διαύλων. Έπί τής συσκευή: (/α 
ύπάρχη ένδειξις έμφαίνουσα τόν αριθμόν τού διαύλου ((5: 
οΰτος καθορίζεται είς το Παράρτημα 18 Κανονισμού Ι’α- 
διοεπικοινί.)νιών) είς τον όποιον είναι συντονισμένη ή συ¬ 
σκευή. 'Η άνάγνωσις τού αριθμού Οά καθίσταται δυοατή 
υπό οίασδήποτε συνΟήκ.ης έξωτερικού φίντισρ,ού. '() δίαυ/.ο: 
1(5 κλήσεΐυς, κινδύνου καί άσφαλείας (159.8 ΜΗΖ) Οά 
φέρη ιδιαιτέραν σήμανσιν. 

Κομβίον ισχύος (Η Κι Η - ΗΟ\\ ) διά τήν μείιοσιν τής 
ισχύος εξόδου εις τιμήν ίσην ή κατωτέραν τού Ι\\ . Τό κομ¬ 
βίον τούτο δυνατόν νά έχη πεεισσοτέτα: τ ΰν 2 ()έσεων 
(π.χ. .ΜΕΠΙΓΜ). 

(γ) .Μικροτηλέφο^νον χειρος μετά διακόπτου όμιλίας 
(Γ·ΊΗτ88- Γ,\ ΗΚ ) αύτοεπαναφερόμενον, ώς καί με- 

γάυΐονον. πληρούντα τούς κατωτέρι.ί όρους ; 

(1) Κατά τήν εκπομπήν είς /.ειτουργία> 8ίΜΙΈΗ\ ή 
8Ιο.\Η ΠΓ ΙΜ,ΙόΧ. ό δέκτης δέον όπΐυς τίθεται είς σιγήν τη 
βοήθεια τού άνοιτέρο; διακόπτου όμιλίας. 

(2) (·)ά ύπάρχη δυνατότης διακοπής τού μεγαφι.'ωου όσά 
■κις είναι έπύΐυμητή ή /.ήψις μόνον μέσω τού μικροτηί.εφίννου. 

(3) Κατά τήν εκπομπήν είς λειτουργίαν ΙΚΊΉΚ.Χ 0/ 
/.Είτουργή. μόνον το μικροτηλέφωνον. 

(4) "Οταν τό μικροτηλέφιυνον άποτίθεται εις τήν Οέ.σιν 
του, θά πιέζηται δι’ αύτού είς διακόπτης, ένεργοποιών -ον 
δέκτην είς τον δία,υλον 1(5 (τού έπι>.ογέο^ς διαύλων ενρισκο- 
μένου είς οίονδήποτε δίαυά.ον) καί θά τηρήται ουτοπ άκρόα- 
σις διά τού μ,εγαφιόνου. 

(δ) Ενδεικτικήν λυχνίαν ότι ή συσκευή εύρίσκεται εις 
λειτουργίαν. 
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(ε) Κομβίον ρυθμίσεως ένστάσεως ήχου (\Ό1ιυΜΕ 

ΕΟΝΤΚΟΕ)· 

(στ) Κομβίον Οέσεως «έντος - έκτος» του κυκλώματος 
ο'.μώσεο^^ (8^I_ Ει^^Η). ^ ^ 

(ζ) 'Η 8ιάταξις επιλογής διαύλων Οά είναι τοιαύτη ώστε 
ή μετάβασιε έξ ένος τούτων εις έ'τερον νά επιτυγχάνεται 
το πολύ εντός 3” δευτερολέπτων. 

'Η μετάβασις έκ τής κοιταστάσεο^ς έκπομπής εις κατά- 
στασιν λήψεως καί άντιστρόφως (περίπτωσις 8ΙΜΡΕΕΧ 
ή 8ΕΜΙ ΟυΡΕΕΧ), θά επιτυγχάνεται εις 0,3 δευτερόλεπτα. 

(η) Έάν τά κομβία χειρισμού είναι συγκεντρωμέ'^α έπί 
ένός πίνακας χειρισμού και έάν ύφίστανται έπί τού πλοίου 
πλείονες τού ένός τοιοϋτοι πίνακες χειρισμού, ό πίναξ ο 
εύρισκόμενος έπί της γέφυρας τού πλοίου θά έχ·/; προτεραιό¬ 
τητα έναντι των άλλων. 

(θ) 'Οσάκις εις πίνας χειρισμού εύρίσκεται έν λειτουρ¬ 
γία θά άνάπτη ένδεικτική λυχνία έπί των άλλων πινάκοον 
δεικνύσυσα 0τι τό σύστημα εύρίσκεται έν λειτουργία. 

4. Μέτρα προστασίας : 

Θά προβλέπεται προστασία τής συσκευής έναντι : 

(α) 'Ί'περεντάσεων, υπερτάσεων καί αλλαγής πολικό¬ 
τητας τής τιη'ι'ής τροφοδοσίας. 

(β) Επικινδύνου προσεγγίσεως τμημάτων ευρισκομένων 
ύπό τάσιν (συνεχή ή έναλλασσομένην) άνο^ των οΟΥ. 

Τά τμήματα ταΰτα δέον όπως άπομονώνται αύτομάτως 
έκ πάσης πηγής τροφοδοσίας όταν άπομακρύνωνται τά 
προστατευτικά των καλύμματα. 

ό. Τάξεις έκπομττής καί χαρακτηριστικά διαμορφώσεως : 
(α) Επιτρέπεται μόνον ή διαμόρφο^σις φάσεως (δια- 
μόρφωσις συχνότητας μέ προέμφασιν 6 ΒΒ άνά οκτάβαν), 
(β) Διαχωρισμός διαύλων ; 25 ΚΗΖ. 

(γ) Μεγίστη άπόκλισις συχνότητας : 3 ;δ ΚΗΖ διά βάθος 
διαμορφώσεως ΙΟίΡ/ρ. 

(δ) Ζούνη ακουστικών συχνοτήτων : έους 3000 ΗΖ. 

6. Ηηγή τροφοδοτήσεως : 

(α) 'ίΐ συσκευή θά τροφοδοτήται έκ τής κυρίας τ:ηγής 
ένεργείας τού πλοίου ή καί έξ ανεξαρτήτου συστοιχίας 
συσσωρευτών. , 

Εις πλοία, άτινα χρησιμοποιούν μόνον ΥΜΕ καί δεν 
διαθέτουν έτερον μέσον επικοινωνίας, ή συσκευή θά τροφο- 
δοτήται έκ., συστοιχίας συσσωρευτών. Δυνατόν όμιος νά 
χρησιμοποιηθή κκί ή κυρία ττηγή ένεργείας τού πλοίου ύπό 
την προϋπόθεσιν ότι θά έξασφαλίζηται έφεδρική τροφοδοσία 
ύπό συστοιχίας συσσωρευτών. 

(β) Έάν ή συσκευή τροφοδοτήται έκ τής κυρίας πη',-ής 
τροφοδοσίας τού πλοίου, αί παροΰσαι προδιαγραφαί Οά 
πληρούνται διά μεταβολήν τάσεως τροφοδοσίας ^ΙΟήό "^ήζ 
ονομαστικής, τιμής καί συχνότητος± τής ονομαστικής 
τιμής. 

(γ) Έάν ή συσκευή τροφοδοτήται ύπό συστοιχίας συσ¬ 
σωρευτών. αΐ παρούσαι προδιαγραφαί θά πληρούνται διά 
μεταβολήν τής τάσεως τροφοδοσίας από 0,9 έως 1,3 τής 
ονομαστικής τιμής. 

7. Συνθήκαι περιβάλλοντος : 

.\1 παρούσαι προδιαγραφαί θά πληρούνται διά θερμο¬ 
κρασίαν περιβάλλοντος κειμένην μεταξύ 0“ Θ έως :π 40“ Ε 
καί σχετικήν ύγρασίαν 95°/ο (έντονος παρουσία άτμών θα¬ 
λασσίου ύδατος). 

8. Πομπός ; 

(α)’.ννοχή συχνότητος : ’Ίση ή καλυτέρα τών ^1,5 ΚΗΖ 

(β) Ισχύς έκπομπής : Τουλάχιστον ΙΟΧΥ, μή ύπερ- 
βαίνουσα έν ούδεμιά περιπτούσει 

τά 25\ν. 

'Η ισχύς θά πρέπει νά δύναται νά μειωθή εύκόλως εις 
τιμήν ϊσην ή μικροτέραν τού ΙλΥ διά περιπτώσεις έπικοινω- 
νίας εις μικράς άποστάσεις. 


(γ) Ισχύς παρασιτικών ακτινοβολιών : 

(1) 'Η μέση συνολική ισχύς τών παρασιτικών ακτινο¬ 
βολιών δεν θά ύπερβαίνη τά 2δμ\\, μετρουμένη είς τούς 
άκροδέκτας έξόδου τού πομπού έπί φορτίου 50 ΟΗΜ. 

(2) 'Η μέση ισχύς τών παρασιτικών ακτινοβολιών τών 
όφειλομένων εις προϊόντα διαμορφώσεως έμφανιζόμενα εις 
οίονδήποτε δίαυλον ύπερβραχέων κυμάτων προοριζόμενον 
διά ναυτικάς έπικοινωνίας δεν θά ύπερβαίνη τά 10 μ\\, 
μετρουμένη ώς έν τή ύποπαραγράφω (1). 

(3) 'Η μέση ισχύς οίασδήποτε έτέρας μορφής παρασιτικών 
άκτινοβολιών έμφανιζομένων εις οίανδήποτε συχνότητα τής 
ζώνης ύπερβραχέων κυμάτων τού Παραρτήματος 18 τού 
Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών (156,00 - 157,45 ΜΗΖ καί 
160,60-162,05 ΜΗΖ) δεν Οά ύπερβαίνη τά 2,5 μ\ν, μετρου¬ 
μένη ώς έν τή ύποπαραγράφω (1). 

9. Δέκτης : 

(α) Μεγίστη χρησιμοποιήσιμος ευαισθησία : ’Ίση ή κα¬ 
λυτέρα τών 2 μ\ , διά συχνότητα διαμορφώσεως 1000 ΗΖ 
καί άπόκλισιν 9;3 ΚΗΖ, μετρουμένη διά λόγον σήματος 
πρός θόρυβον είς τήν έξοδον τού δέκτου ίσον πρός 20 ΟΒ. 

(β) Έπιλεκτικότηε νειτονικών διαύλων : Τούλάχιστον 

70 ΒΒ. 

(γ) ’Απόοοιψι: παρασιτικών άποκοίσεων : Τουλάχιστον 

70 ΒΒ. ' 

(δ) Άπόρριψις προϊόντων ένδοδιαμορφώσεως : Τουλά¬ 
χιστον 70 ΒΒ. 

(ε) Στάθμη φραγής δέκτου : Άνωτέρα τών 90 ΒΒ ώς 
πρός 1 μΥ διά συχνότητας άπεχούσας έκ τής ονομαστικής 
συχνότητος κατά —1 έως — 10 ΜΗΖ ή 1 έως -10 ΜΗΖ. 
(στ) Παραμόρφωσις : μικροτέρα τού 10%. 

(ζ) ’.Δποτελεσματικότης περιοριστοΰ : Διά μεταβολήν 
του σήματος εισόδου άπό 2 έως 20.000 μ\ (ήτοι κατά 80 
ΒΒ) ή στάθμη έξόδου δεν θά μεταβάλλεται πλέον τών 3 
ΒΒ έκ τής μεγίστης ισχύος έξόδου. 

(η) Ισχύς έξόδου δέκτου : Τούλάχιστον 1\\ διά λήψιν 
μέσω μεγαφώνου, καί 1 ιη\\' διά λήψιν μέσω χειροτηλεφώνου. 

(θ) Ισχύς παρασιτικών άκτινοβολιών : Μικροτέρα τών 
2 πι\Υ (2 X 10·“\\ ) έφ’ οίασδήποτε συχνότητος. 

10. Κεραία : 

(α) Πόλωσις : κατακόρυφος. 

(β) 'Οριζόντιον διάγραμμα ακτινοβολίας ; κυκλικόν, 
(γ) ’,λντίστασις εισόδου : κατά προτίμησιν 5012. 

(δ) 'Η κεραία θά τοποθετήται είς τό ύψηλότερον σημεϊον 
τού πλοίου ώστε νά έξασφαλίζηται ή μεγίστη δυνατή εμβέ¬ 
λεια έκπομπής καί λήψεως. θά συνδέεται δε μέ τήν συσκευήν 
διά κα/.ωδίου έπαρκούς διατομής. 

Β) Κατηγορία 3 : 

1. Είε τήν Κατηγορίαν ταύτην ανήκουν τά πλοία Κατηγο- 
ριόΰν γ, ΥΙ, ΥΙΤΓ, ΧΗΙΒ, ΧΙΥΔ. 

2. Πομπός ; 

(α) Δίαυλοι : 

8ΙΜΡΕΕΧ : ’,-Υσφάλεια-κλήσις, κίνδυνος : Δίαυλος 16 
Επικοινωνία μεταξύ πλοίοΜ : Δίαυλος 06 
ΙΙλοήγησις : Δίαυλος 12 

Συνεργασία μετά .Υιμ. Άρχ.: Δίαυλος 14 

Έφ’ όσον έπιΟυμεϊται ιδιωτική άντακόκρισις θά πραγμα- 
τοποιήται είς ΒΙ'ΡΕΕ.Χ ή 8ΕΜ1 - ΒΙΙΡΕΕΧ καί είς δύο 
τούχάλιστον έκ τών διαύλων 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

(β) Ισχύς έξόδου ; Τούλάχιστον 10 \4^ΑΤΤ. 

(γ) Ανοχή συχνότητος: ±1,5 ΚΗΖ. 

(δ) ’.\πόκ?.ισις συχνότητος :±.5 ΚΗΖ διά βάθος δια- 
μορψώσεοις ΙΟΟ”,, 

3. Δέκτης : 

(α) Έπιλεκτικότηε γειτονικών διαύλων 50ΒΒ τούλά¬ 
χιστον. 
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(β) Ευαισθησία : 3μΛ' 8ιά /Λγον δ/Ν ϊσον προς 12 ΟΤΙ. 
(γ) ’Λπόρριψίί: παρασιτικών άποκρίσειον : Τούλάχισ-τον 

60ΟΒ. 

(8) Ισχύς έξό8ου ; 500 πιλΥ ΙπΙ μεγαφώυου ή ΙιτΛΥ 
επί χειροτηλεφώνου. 

4. Πηγή τροφοδοσίας : 

'Ως έν παραγράφο) 6 του παρόντος άρθρου. 

δ. 'Η συσκευή θά φέρη μεγάφωνου ή χειροτηλέφωνον. 

’Άρθρον 22. 

Συσκευή ένδοεπικοιν(ονίας επί των πλοίων. 

'Η χρήσις τής συσκευής ταύτης δεν είναι ύποχρείοτική. 
Έν τούτοις, έν περιπτώσει χρησιμοποιήσεούς της, δέον 
δπως πληροί τάς κατίοτέριο κατ’ έλάχιστον άπαιτήσεις : 

1. Ενεργός άκτινοβολουμένη ισχύς ; μικροτέρα ή ίσ·/· 
πρύς 2\\’. 'Η συσκευή δέον όπως εχη τήν δυνατότητα μεκό- 
σεως τής ισχύος εξόδου τούλάχιστον κατά 10 ΠΗ. 

2. Διαμόρφο^σις : Κατά συχνότητα μέ προέμφασιν 6ΠΒ 
άνά οκτάβαν (διαμόρφωσις φάσεοις). 'Η άπόκλισις συχνό¬ 
τητας δέον όπως μή ύπερβαίνη τά ΚΗΖ, ή δε ζούνη ακου¬ 
στικών συχνοτήτων δέον όπως περιορίζεται εις τούς 3000ΗΖ. 

3. Ανοχή συχνότητας : ”Ιση ή καλ.υτέρα των ,) X ΙΟ '*. 

4. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή συσκευή έγκαθίσταται εις 
σταθερόν σημεΐον έπί τοϋ πλοίου, το ύψος τής κεραίας ταύτης 
δέον όπως μή ύπερβαίνη τά 3,6 μέτρα ύπεράνίο τής στάθμης 
τής γεφύρας. 

5. Αί συχνότητες λειτουργίας των συσκευών τουτίον είναι 
αί κάτωθι : 

457.525 ΜΗΖ 

457.550 » 

457.575 » 

Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως έπαναλήπτου θα χρη¬ 
σιμοποιούνται κατά ζεύγη μέ τάς άνωτετιο συχνοτ-ητας, αι 
κατωτέρω τοιαΰται : 

467.525 ΜΗΖ 

467.550 » 

467.575 » 

6. 'ΡΙ χρήσις συχνοτήτων έκ τοϋ Παραρτήματος 18 τού 
Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, διά τοιούτου ειόους συσκευ- 
άς, άπαγορεύεται. 

7. Αί συσκευαί «ένδοσυνεννοήσεως» θα χρησιμοποιούνται 
δι’ «έσωτερικάς» έπικοινωνίας έπί τού πλοίου ή μεταςυ 
πλοίου καί τών σωσιβίων αυτού λέμβων και σωστικών 
σχεδιών, κατά τήν διάρκειαν άσκήσεων ή επιχειρήσεων 
διασώσεως ή άποεπιβιβάσεως έπιβατών. Επίσης δια επι¬ 
κοινωνίας ομάδων πλοίων ρυμουλκουμενων ή ωθούμενων, 
καθιος έπίσης καί χειρισμούς καί οδηγίας πλευρισεοις. 

’Άρθρον 23. 

’.Λμοιβά καί έργαλεϊα ραδιοτηλεφωνικών εγκαταστασεο^ν. 

1. Ραδιοφωνική έγκατάστασις ενδιαμεσοιν και υφηλών 
συχνοτήτων : 

Αυτή δέον όπως είναι έφωδιασμενη δια τιον κατιοθι 
τούλάχιστον άμοιβών και έργαλείων : 

α) Μία πλήρης σειρά λυχνιών καί κρυσταλλολυχνιών 
τού πομποδέκτου. 

β) 'Ετοίμη κεραία προς άντικατάστασιν τής υπαρχουσης. 

γ) Μονωτήρες στηρίξειος κεραίας. 

δ) Πυκνόμετρον. 

ε) Άπεσταγμένον ύδωρ. 

στ) Μία σειρά άσφαλειών. 

2. Πομποδέκτης λίαν υψηλών συχνοτητιον (ν.Η.Ι·.) . 

Ούτος δέον όπιος είναι έφουδιασμενος δια τών κατο>θι 
τούλάχιστον άμοιβών : 

α) Μία σειρά άσφαλειών. 

β) "Εν έφεδρικόν χειροτηλ.έφωνον ή μικροφίονον, κατα 
περίπτωσιν. 


ΚΕΦΑ.ν.νίΟΝ ΙΥ. 

Διεξαγωγή υπηρεσίας άξκοματικού τηλεπικοινωνίοιν εμπο¬ 
ρικών πλοίίον. 

’'.\ρθρον 24. 

' Υποχρείόσεις τού Πλοιάρχου ώς προς τον άσύρμα,τον. 

1. '() πλοίαρχος άσκεϊ τήν ύπό τών οικείων διατάξεων 

καί Κανονισμών προβλεπο^υ,ένην εξουσίαν έπί τών άςκυμα-» 
τικών τηλεπικοινωνιών. ' 

2. 'Ο πλοίαρχος ύποχρεούται όπως : 

α) -Μεριμνά ΐνα έξασφαλίζηται κατά τον πλούν ή συνεχής 
παροχή τής άναγκαιούσης ήλεκτρικής ένεργείας διά τήν 
άπρόσκοπτον λειτουργίαν τού σταθμού άσυρμάτου. 

β) Γνΐυστοποιή εις τον άξιιοματικόν τηλεπικοινωνιών 
καί κατά χρονικόν διάστημα ούχί άνιότερον τού τετράωρου 
τό στίγμα τού πλοίου, τούτου λαμβανομένου ύπό τού άξιω- 
ματικού τηλεπικοινιονιών καί καταχιορουμένου παρ’ αύτού 
εις τήν οίκείαν στήλην τού ήμερολογίου άσυρμάτου. Εις 
πλοία έκτελούντα Κιορον φυλακήν άσυρμάτου, τό στίγμα 
θά γνιυστοποιήται εις τόν άξκυματικόν τηλεπικοινιονιών 
δις τής ήμέρας. 

γ) .Νορηγή τό άναγκαϊον προσιοπικόν διά τήν καθαριότητα 
τών διαμερισμάτιον τού σταθμού άσυρμάτου καί κατα7.λη- 
λον προσιοπικόν διά τάς άπαιτουμένας τυχόν έπισκευας 
κεραίας ή τών μηχανημάτίον αύτού καί έν γένει παράσχη 
προθύμιος εις τόν άξιιοματικόν τηλεπικοινωνιών τά μέσα 
διά τήν καλήν συντήρησιν καί άπρόσκοπτον λειτουργίαν 
τού σταθμού άσυρμάτου. 

.3. '() πλοίαρχος καί παν έν γένει μέ/.ος τού πληριόματος 
λαμβάνον όπιοσδήποτε 'ρ/ώσιν ραδιοτηλεγραφήματος καί 
πάσης έν γένει άνταποκρίσεους έπιτευχθείσης διά τού σταθμού 
άσυρμάτου, ύποχρεούται νά διαφυλάξη τό άτεόρρητον αύτής. 

4. 'Ο πλοίαρχος υπέχει άκεραίαν τήν εύθύνην εις περίτ 
πτοισιν καθ’ ήν ήθελεν άποπλεύσει έξ οίουδήποτε λιμένος 
μετά τού σταθμού άσυρμάτου έ'^ άταξία ή μέ έλλιπή ςτύν- 
θεσιν τού προσωπικού τούτου. 

5. Έφ’ όσον ό πλοίαρχος γνιορίζει έκ τών προτέριυν τόν 
λιμένα προορισμού τού πλοίου, ύποχρεούται νά -ρνωστοποςή- 
τούτο εις τόν άξιιοματικόν τηλεπικοινιονιών πρός διευκο- 
λυνσιν τήε άνταποκρίσειος διά της παρακολουθήσεως τιον 
ένδιαμέσίον παρακτίιον σταθμών. 

6. ’ Επί πλοίων εις τά όποια έκ τής οργανικής αύτών συν- 
θέσεως προβλέπεται θέσις άξιωματικού τηλεπικοινωνιών, 
άπαγορεύεται ή χρήσις τού σταθμού άσυρμάτου παρ’ οΐου- 
δήποτε προσώπου, εκτός περιπτώσεων έκτακτου άνάγκης. 

7. Είς περιπτώσεις έκτελέσεως έργασιών πλησίον τών 
κεραιών τού σταθμού άσυρμάτου ή καταβιβάσεως αύτών 
δι’ έκτέλεσιν έργασιών τού πλοίου, ό πλοίαρχος ή ό αξιωμα¬ 
τικός φυλακής ύποχρεοΰνται όπως γνωστοποιούν τούτο εγ¬ 
καίρως, είς τόν άξιωματικόν τηλεπικοινωνιών. 

8. Απαγορεύεται ή έπίστησις κεραίας άσυρμάτου έπί πλοί¬ 
ου μή έχοντος τηλεπικοινωνιακήν έγκατάστασιν ή έχοντος 
ταύτην έν άχρηστία, έσφραγισμένη κλπ. 

9. 'Ο πλοίαρχος πλοίου τό όποιον πρόκειται νά τεθή 
εις άκινησίαν έπί μακρόν χρονικόν διάστημα, ύποχρεούται 
όπως μέριμνα διά τήν καθαίρεσιν τής κεραίας τού Σταθμού 
άσυρμάτου καί ειδοποιεί τήν Ε.Ε.Π. ή τήν άρμοδίαν Αιμε- 
νικήν ’.Υρχήν διά τήν σφράγισιν τών συσκευών τής έγκατα- 
στάσεως. 

10. 'Ο πλοίαρχος ύποχρεούται δττως παρέχη πάσαν διευ- 
κόλ.υνσιν είς τούς αρμοδίους Έπιθεωρητάς, εύθυνόμενος διά 
πάσαν παρ’ αύτου ή τών μελών τού πληρώματος παρεμ- 
πόδισιν τού έργου αύτών. 

",Λρθρον 25. 

Καθήκοντα ’.Λξιοιματικού Ί'ηλεπικοινιονιών. 

1. Γενικά : 

'Ο άξιωματικός τηλεπικοινωνιών, προΐσταται τής Ιπη- 
ρεσίας τηλεπικοινωνιών, τελεί δέ ύπό τάς άμέσους διαταγας 
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καΐ τον ελεγ/ον τοϋ πλοιάρχου και είναι υπεύθυνο; ιιαι 
υπόλογο; έναντι αύτοΰ έν τγ ασκήσει των καθη>'Λ'^·^<>^'^ "'■'’■*· 

ΙΜ; στα'*μόν όι’ ον. έκ τής οργανικής συνθέσεωε, προί^λε- 
πεται εΐε μόνον άςκνματικός τ·/;λεπικο',νΓονι<ον. ούτοε είναι 
ποοϊστάνενος τού σταθμού. 

2. Ειδικά καθήκοντα ; 

Εΐ^ικιότερον ό αξιωματικός τηλεπικοινιονιών ; 

(α) Έκτελεϊ τήν έν γένει υπηρεσίαν του. συμμορφούμενος 
επακριβώς προς τάς έκ των όιεθνών Συμβάσεων τηλεπικοι- 
νοίνιών καί «περί ασφαλείας τής άνθρο^πίνης ζωής εν θαλ.ασ- 
στρ) καί τού παρόντος Κανονισμού άπορρεούσας συναφείς 
υποχρεώσεις του (έκτέλεσις φυλακών, κανονική ύιεςαγωγ·ή 
άνταποκρίσεως. ύποχρέωσις ).ήψε(ος καταλόγιον κλ.ησειον 
(ΤΓί.\ΡΕ!Ε ΕΙ^ίΊ'.'ά). τήρησις ήμερο/,ογίου υπηρεσίας τη- 
/.επικοινοίνιών καί επιμέλεια εγκαίρου Οεωρήσεως τούτου 
παρά τών αρμοδίων Αρχών, συντήρησις καί επισκευή βλ.α- 
βών μηχανών, μηχανημάτων καί συσκευών σταθμού άσυρ- 
μάτου. τήρησις βιβλίιον. καταστάσεεον καί διαφόρων έντύ- 
πων, κοστολύγησις Ραδιοτηλεγραφημάτων καί Ραδιοτηλε- 
φωνημάτων, λογιστική τακτοποίησις έν γένει τής υπηρεσίας 
ραδιοεπικοινιονκον κ>.π). 

(β) Εύθύνεται διά τήν τακτικήν παρακολούθησιν. συντή- 
ρησιν και διατήρησιν εις άρίστην κατάστασιν τών ηλε¬ 
κτρονικών συσκευών, τού σταθμού άσυρμάτου, τών κεραιών, 
τών σιοσιβίοον /.έοιβιον καί πλωτών σωστικών μέσο^ν. κατά 
τά. είδικιντερον προβλεπόμενα ύπό τών οικείων Κανονισμών 
καί Διεθνών Συμβάσεων «περί ασφαλείας τής άνθριοπίνης 
ζΐύής έν θαλάσση». 

(γ) Κ’.σηγεΐται έγκαιρους εις τον πλοίαρχον τήν άπαιτου- 
μ,ένην περιοδικήν άνανέουσιν τών οικείων πιστοποιητικών 
τού σταθμ,ού άσυριαάτου ή καί τυχόν ένδεικνυομένας έπι- 
σκευάς καί τεχνικά; έπιθεωρήσεις τών συσκ υο>ν τού στα¬ 
θμού. πρόε έςασφάλισιν τής όμ,αλής λειτουργίας τούτων, 
παρακο/,ουθεϊ δέ καί παρέχει τήν τεχνικήν συνδρομήν του 
κατά τά; ύπό τών οΐκείιον τεχνικών συνεργείων διενεργου- 
μ.ένα: ίύ: άν;ο έτειθτιορήσεις ή έπισκευάς. 

(δ) Ιύύθύνεται διά τήν. συμφουνως προς τάς έν παραγράφω 
'ί τού άρθρου 24 μνημονευομένας διατάξεις, τήρησιν τού 
απορρήτου τής ραδιοτηλεγραφικής καί ραδιοτηλεφοινικής 
ά.νταποκρίσειο;. (θέτει ύπ’ όύιν τού πλοιάρχου το ταχύτερου, 
τά λαμβανόμενα καί άποστελ>.όμενα ραδιοτηλεγραφήμ.ατα 
καί αϊτεϊται τήν ένυπόγραφον παρά τού τούτου θεούρησιν 
διά τά. άποστελλόμενα, έφ’ όσον ταύτα άφορούν εις τήν 
έν γένει ύττηρεσίαν, τάξιν καί άσφάλειαν τού πλοίου, ούς 
επίσης καί τήν άσφά/.ειαν τού Κράτους. Ραδιοτηλεγραφήματα 
ιδιωτικής φύσει»; άποστέλλονται ή έπιδίδονται εις τον 
παραλήπτην εύθύνη τού αξιωματικού τηλεπικοινωνιών άνευ 
προηγουμένης έγκρίσεως τού πλοιάρχου, έφ’ όσον ταύτα 
δέν' άφορούν εις τήν ΰπηρεσίαν, τάξιν καί άσφάλειαν τού 
πλοίου ό)ς έπίσης καί εις τήν ασφάλειαν τού Κράτους. 

(ε) 'Τποχρεούται νά λαμβάνη : 

(1 ) Ί'ούλάχιστον άπαξ τού 24<όρου μετεωρολ.ογικόν δελ¬ 
τίου τής θαλασσίας περιοχής εις τήν όποιαν πλέει τό πλοΐον. 
Εις περιπτώσεις καθ’ άς μεταδίδεται μετεωρολογικόν δελ¬ 
τίου δίς τής ημέρας ύπό τών παρακτίων σταθμών τής περιο¬ 
χής, τούτο λαμβάνεται κατ’ άμφοτέρας τάς μεταδόσεις, 
ίέσαύτως παφ’ ο'ιουδήποτε σταθμού κατά περίπτωσιν ή 
κατ εντολήν τού πλοιάρχου. 

(.2) , Τάς ύπό τών παρακτίων σταθμών αγγελία; τούς 
ναυτιλλομένοις. τάς άναφερομένας εις τήν θαλασσίαν περιοχήν 
εις τήν οποίαν πλέει τό πλοΐον. 

(3) "Απαξ τούλάχιστον τού 24ώρου. ωριαίου σήμα πρός 
ΟιορΟωσιν τού χρονομέτρου τού πλοίου. ’Είπίσης ωριαίου 
σήμα, οσάκις ζητηθή τούτο ύπό τού πλοιάρχου και έφ’ 
όσον είναι έφικτόν. 

(4) Κα()’ έκάστην τό «Δελτίου είδήσεοιν τού ' Υπουργείου 

Εμπορικής ,Ναυτιά.ίας» πρός ένημέρωσιν τών έπιβαινόντων 

τού πλοίου, έφ’ όσον καθίσταται δυνατή ή λήψις του καί 
δέν παρεμποδίζει αύτη τό κύριον εργον τής άνταποκρίσεο);. 


(στ) Πραγματοποιεί άπαξ τούλάχιστον τής έβδομάδος 
δοκιμήν τόσον τής φορητής ραδιοτηλεγραφικής συσκευής 
σωσιβίων λέμβων όσον, καί τής μονίμου ραδιοτηλεγραφικής 
έγκαταστάσεως τών σωσιβίων λέμβο^ν, έφ’ όσον υπάρχει, 
ένεργών σχετικήν περί τού αποτελέσματος εγγραφήν είς τό 
ή'χερολογιού τηλεπικο ινωνιών. 

' (ζ) ’Ελέ'/χει άπαραιτήτως καθ’ έκάστην τήν καλήν 
λειτουργίαν τής συσκευής ΑΕΙΤΟΑΕ-ΑΚΜ και καταχωρεί 
ειδικήν περί τούτου εγγραφήν είς τό ήμερολόγιον τηλεπι¬ 
κοινωνιών. 

(η) Επιμελείται τής διαφυλάξεως τών ειδών άπογραφής 
τού σταθμού άσυρμάτου καί γενικώτερον τής 'Υττηρεσίας 
τηλεπικοινωνιών τού πλοίου. 

(θ) Εύθύνεται διά τήν επιμελή παρακολούθησιν, συντή- 
ρησιν, άποκατάστασιν βλαβών καί έξασφάλισιν τής καλυτέρας 
δυνατής λειτουργίας τού συστήματος ένδοσυνεννοήσεως τού 
πλοίου. 

(ι) Επιμελείται, κατόπιν έντολής τού πλοιάρχου, τής 
συντηρήσεως καί επισκευής βλαβών τών κατωτέρω ανα- 
φερομένων ηλεκτρονικών συσκευών του πλοίου, τών δυνα- 
μένων νά έκτελεσθοίσιν παρά τού ίδιου ή τού ύπ’αύτον 
προσοίπικού διά τών διατιθεμένων ύπό τού πλοίου μέσων : 

(1) Τών ηλεκτρονικών ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων 
(Κ.ΛΟ.νΚ, Ραδιογωνιομέτρου ΕΟΚ.ΑΧ ΠΕΕΕΑ κ?\π.). 

(2) Τών ήλεκτρονικών οργάνων ναυσιπλοΐας (αυτομά¬ 
του ττηδαλιούχου, γυροπυξίδος, δρομομέτρου, σημειιοτού 
πορείας κλπ.) ιός καί ήλεκτρικών συστημάτιον τηλεκινή- 
σεως. 

(3) Τής ήχοβολιστικής συσκευής (βυθομέτρου). 

(4) Τού κλειστού κυκλώματος τηλεοράσεως γεφύρας ώς 
καί τών τροφοδοτικών αύτών μονάδων (μεταλλακτηριον, 
έναλλακτήρίον κλπ.). 

(5) Τίϋν ήλεκτροακουστικών συστημάτων (ένισχυτών, 
μεγάφωνων ώς καί λοιπίϋν μέσιον ψυχαγιογίας (ραδιόφω¬ 
νου - κινηματογραφικών μηχανών κλπ.). 

(ια) 'Τπ χρεούται είς τήν μετάδοσιν (έμπομπήν) πρός 
παρακτίους σταθμούς τών συντασσομένιον παρά τών άξιο)- 
ματικών γεφύρας μετειορολογικοίν παρατηρήσειον. 

(ιβ) ’Οφείλει νά τηρή έν άπολύτω τάξει : 

(1) Τούς Διεθνείς Καταλόγους καί ’Ονοματολόγια τής 
Διεθνούς Ένοόσεως Τηλεπικοινιονιών καί έπιφέρη έπ’ αύτων 
τάς σχετικά; τροποποιήσεις, βάσει τών έκδιδομένων εκα- 
στοτε συμπληρωμάτων καί παραρτημάτο»ν αύτώ. 

(2) Τούς πίνακας τηλεγραφικών καί ραδιοτηλεγραφικοί 
τελών (τιμολόγια), επιφέρουν έπ’ αύτών τάς έκάστοτε 
τροποποιήσεις. 

(3) Τά λοιπά βιβλία καί έντυπα τού σταθμού, δεόντ<·)ς 
ενημερωμένα. 

(ιγ) Δι’ οίονδήποτε ζήτημα άφοροίν είς τήν ύπηρεσίαν 
τού σταθμού άσυρμάτου ή τάς ελλείψεις ή βλάβας αυτού, 
■οφείλει νά άναφέρηται καί συνεννοήται μόνον μετά τού 
πλοιάρχου. 

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ό πλοίαρχος δέν προβή εις τάς 
αίτουμένας συμπληριόσεις τών ελλείψεων καί έπισκευάς, 
ό προϊστάμενος τού σταθμού άσυρμάτου οφείλει νά έπισ .ήση 
τήν προσοχήν έπί τών συνεπειών άς θά ειχεν ή μή συμπλή- 
ριοσις τών αίτουμένων διά τήν όμαλήν λειτουργίαν του 
σταθμού. Έν τή περιπτοόσει ταύτη ώς καί έν περιπτιόσει 
καθ’ ήν δέν τού παρέχεται ή συνδρομή τού πλοιάρχου, ο 
προϊστάμενος αξιωματικός τηλεπικοινωνιών τού σταθμού 
άσυρμάτου οφείλει νά μνημονεύση λεπτομερώς τά γεγονότα 
έν τώ ήμερολογίω άσυρμάτου, ύποβάλλων συγχρόνους είς 
τήν Λιμενικήν ’.Αρχήν ή Γίροξενικήν τοιαύτην τού πρώτου 
άυ.μένος κατάπλου τού πλοίου, έν Πειραιεΐ δέ είς τήν Έπι- 
θεώρησιν ’ΕΙμπορικών Πλοίων, έγγραφον αναφοράν μετ 
αποσπασματος τού ήμερολογίου άσυρμάτου. 

(ιδ) ’ίέφείλει πρό τής παραλαβής προμηθευθέντοον άμοι- 
βών, ή έξαρτημάτοον αύτών ή έπισκευασθέντος μηχανήματος 
τού σταθμού άσυρμάτου νά βεβαιούται διά δοκιμής περί τής 
καλής καταστάσεοος. καταλληλότητος καί λειτουργίας αύτών. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚνΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


(οε) Ώψείλζί νά καταβάλη προσττάΟειαν ~ρος επισκευήν 
των παρουσιαζομέ'κον βλαβών των πομ,τ-ών και ^εκτώ>ν. 
ρ;'/^ιογωνιοα.έτρου καί ?.οι.πών μ,η^ανημάτων. 


(ε) Παρακολουθεί τάς εργασίας επισκευών παντός ήλε- 
κτρονικοϋ μηχανήματοε, τάς έ/.τε).ουμένας υπό έςιοτερ',κ,ών 
συνεργείου. 


(ιστ) Έν ούδεμια περιπτώσει και επ’ ούδενί λόγω επι¬ 
τρέπεται σταθμός ασυρμάτου πλοίου νά χρησιμοποιήσω, 
ετερον χαρακτηριστικόν κλήσεο)ς έκτός του άναγραφομένου 
έν τή άδεια έγκαταστάσεως αύτοϋ. 

(ιζ) 'Η έκπομπή έντός λιμένος ή όρμου άπαγορεύεται, 
έπιτρεπομένη μόνον εις έςαιρετικάς περιπτοόσεις προβλε- 
πομένας ύπο του Διεθνούς Κανονισμού Τηλεπικοινωνιών. 

(ιη) Απαγορεύεται εις τούς αξιωματικούς τηλεπικοι¬ 
νωνιών νά συνδιαλέγο^νται διά του ασυρμάτου έπί ζητημά- 
μάτοον μή αύστηρώς ύττηρεσιακών, γενικοότερον δέ ούτοι 
δέον όπως συμπεριφέρωνται κατά τρόπον εύπρεπή. 

(ιΟ) 'Ο αξιωματικός τηλεπικοινωνιών οφείλει νά τηρή 
άπαρεγκλίτως και νά συμμορφοϋται επακριβώς προς τάς 
διατάξεις τοϋ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών περί σήμ.ατος 
κινδύνου, επείγοντος ή σημάτων ασφαλείας νά έκπέμπη 
δέ τό άγγελμα κινδύνου (808) μόνον κατόπιν εντολής τοϋ 
πλοιάρχου, όσης ύποχρεοΰται νά δίδη ταύτην εγγράφους 
εις τον άξιωματικόν τηλεπικοινωνιών. 

Έάν ό άξιωματικός τηλεπικοινωνιών διαταχΟή νά προβή 
εις πράξιν ή παράλειψιν αντίθετον προς τούς διέποντας τήν 
'Υπηρεσίαν Τηλεπικοινωνιών κανονισμούς, οφείλει νά έπι- 
στήση τήν προσοχήν τοϋ πλοιάρχου έπι των συνεπειόόν. 
Έάν ό πλοίαρχος έπιμείνη εις τήν έκτέλεσιν τής διαταγής 
του, ό άξιωματικός τηλεπικοινωνιών οφείλει νά ΰπακούση 
πλήν όμως δέον όπως ζητήση τήν έγγραφον έντολήν τοϋ 
πλοιάρχου, νά μνημονεύση τό γεγονός έν τώ ήμερολογίω 
ασυρμάτου καί καταγγείλη τήν παράβασιν ταύτην εις τήν 
Λιμενικήν ή Προξενική Αρχήν τοϋ Προότου λιμένος κατά¬ 
πλου, έν Πειραιεϊ δέ εις τήν ΈπιΟεώρησιν Εμπορικών 
Πλοίων, δι’ έγγράφου άναφοράς μετά σχετικού άποσπά- 
σματος τοϋ ήμερολογίου ασυρμάτου. 

(κ) 'Ο άξιωματικός τηλεπικοινωνιών προϊστάμενος στά¬ 
θμου .4/Τ πλοίου, άπολυόμενος οφείλει νά παραδούση εις 
τόν άντικαταστάτην του έν πάση τάξει και λεπτομέρεια 
τον σταθμόν άσυρμάτου καί τήν έν γένει υπηρεσίαν καί 
διαχείρισιν αύτοϋ, διά κανονικού πρωτοκόλλου συντασσο- 
μένου συμφώνως τή άπογραφή τοϋ σταθμού άσυρμάτου 
ύπογραφομένου υπό τε τού παραδίδοντος καί πκραλαμβά- 
νοντος. Έάν ό άπολυθείς άξιο^ματικός τηλ.επικοινοινιών 
δέν άντικαθίσταται δι’ ετέρου, ή παράδοσις δέον όπως 
πραγματοποιήται εις τήν έκμεταλλευομένην τόν σταθμόν 
'Εταιρείαν, εις τόν πλοίαρχον δέ εις περίπτωσιν καθ’ ήν 
εις τόν λιμένα εις ον ένεργεϊται ή παράδοσις δέν υπάρχει 
γραφεΐον τής έκμεταλλευομένης τόν σταθμόν εταιρείας ή 
δέν έχει άνατεθή εις εταιρείαν ή έκμετάλλευσις τού σταθμού 
άσυρμάτου τού πλοίου. 


προσωπικού εις αξιωματικόν τη’'.επικοι- 

V ωνιών : 

Διά τήν τεχνικήν έργασίαν επισκευής μηχανημάτων τόσον 
εν πλώ όσον καί έν ορμ.;·) ό άξΐίνματικός τηλεπικοινίονυον 
αΐτεϊ παρά τού πλοιάρχου όσης καί τού διαθέτει τό ανά¬ 
λογου καί κατά?.ληλον βοηθητικόν προσίιίπικόν έζ τού π?.η- 
οιόιιατος. 


.ύ. Έγκατάλειψις πλοίου ; 

Έάν παραστή άνάγκη έγκαταλείψειος τού πλοίου ό 
άξιωματικός τηλεπικοινωνιών πχραμένη έπ’ αύτοϋ έκ- 
πέμπων συνεχώς τό σήμα κινδύνου, τό στίγμα τού πλοίου, 
ώς καί παν έτερον διατασσόμενον ύπό τού πλοιάρχου, καί 
δέν εγκαταλείπει αύτό εί μή μόνον μετά τοϋ πλοιάρχου, 
έκτός έάν άλλιος ήθε).ε διαταχθή ύπ’ αυτού. 

ΛΙ διαταγαί τοϋ πλοιάρχου αί άφορώσαι εις το σήμα 
κινδύνου δίδονται έγγράφοις εις τόν άξιο>μαηκόν τηλεπι- 
κοινιονκών. 


’Άρθρον 2Γ>. 


Δόκιμος άξκοματικός τηλεπικοινίονιών. 


1. 'Ο υπηρετών έπί τοϋ πλοίου δόκιρ-ος άξιιοματικός τη¬ 
λεπικοινωνιών : 

(α) ’.λσκεΐται, ύπό τήν έπίβλεψιν καί τάς οδηγίας τοϋ 
άξκοματικού τηλεπικοινιονιιον εις παν ότι άφορά την 1 - 
πη ρεσίαν 'Γηλεπικο ιν οινιοίν. 

(β) Μετέχει πασινν τών έργασιών υπηρεσίας τηλεπι- 
κοινοννιόίν. 

(γ) Μετέχει τών φυλακών υπηρεσίας τηλεπικοινωνκόν. 
ώς βοηθός άξιωματικού φυ/.ακής, άπαγορευομένης τής 
άναΟέσεως εις αυτόν οίασδήποτε υπευθύνου εργασίας τη>,ε- 
πικοινωνιόόν. 

(δ) Μετέχει τών επισκευών, τών συσκευόιν τηλεπικοι- 
νωνιόόν καί τών έργασιών παρα’οαβής ύλικό>ν τούτων, κατά 
τά εΐδικώτερον έκάστοτε όριϋόμενα ύπό τοϋ αξί'ου,ατικον 
τηλεπικοινοινιών. 

2. 'Ο δόκιμος άξιο^ματικός τηά.επικοινιονκον δέον οποη 
διά τήν έπίλυσιν οίασδήποτε τεχνικής φύσεοις άποριας του, 
άπευθύνεται πρός τόν άξιωματικόν τηλ.επικοινωνιων, οστις 
ύποχρεοΰται όπως, καί έξ ιδίας είσέη πρωτοβουλίας, επω- 
φελήται οίασδήποτε παρουσιαζομένης καταλλήλου ευκαι¬ 
ρίας πρός παροχήν εις τον δόκιμον άξιωματικόν τηλεπικοι- 
νοινιών πάσης χρησίμου τεχνικής ένημερωσειος ή επε- 
ξηγήσεως διά τήν όσον τό δυνατόν πληρεστέραν αυτου επαγ¬ 
γελματικήν κατάρτισιν. 


.2. Έργασίαι άξιωματικού τηλεπικοινιονιών έν όρμιυ : 

'Ο άξιωματικός τηλεπικοινιονιών κατά τήν έν όρμ,ο) πα¬ 
ραμονήν τού πλοίου ; 

(α) Διεκπεραιώνει τήν γραφικήν καί διαχειριστικήν 
ύπηρεσίαν τού σταθμού άσυρμάτου (καταχωρήσεις εις τό 
πρωτοκολλάν απάντων τών λαμβανομένων καί άποστελλο- 
μένων τηλεγραφημάτων, δακτυλογράφησις άντιγράφων τού- 
τοίν, συμπλήρωσις λογιστικών καταστάσεων, κοστολόγησις 
ραδιοτηλεγραφημάτων καί ραδιοτηλεφωνημάτο)ν, αποστολή 
δικαιολογητικών οικονομικής διαχειρίσειυς κ.τ.λ. εις τον 
πλοιοκτήτην καί αρμόδιας ('Τπηρεσίας). 

(β) Συντηρεί τούς πάσης φύσείος συσσωρευτάς άσυρ¬ 
μάτου. 

(γ) Ελέγχει τήν κανονικήν λειτουργίαν τού βοηθητικού 
πομπού καί δέκτου, θέτουν τούτον εις δοκιμαστικήν λειτουρ¬ 
γίαν έπί 2ωρον τούλάχιστον, καθ’ έκάστην διά τόν έλεγχον 
καί σιυντήρησιν τών συσσωρευτών. 

(δ) Επιμελείται τής ύποστολής καί έπάρσεως τών κε¬ 
ραιών οσάκις παρίσταται προς τούτο άνάγκη καί διενεργεί 
καθορισμόν μονωτήρων κεραίας καί μονωτήρων εξόδου 
κερακών, πομπών καί δεκτ/ϋν. 


’Άρθρον 27. 
’Ιόκθέσεις παραβάσεων. 


1. 'Ο άξιοιματικό: τηλεπικοινωνιών συντάσσει εκθεσιν 
παραβάσεως εις τάς κάτωθι άναφερομένας περιπτιόσεις 

ια) Εις περίπτοίτ'.ν κα-ό' ήν ή'άελεν ϊντος ϊ'.ατ’.ϊτώαε: οτ; 
Ίόλλην.ν.ός παράκτιος τταύμός όποπίπτει εις παράέατιν τον 
ΔιευΟνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, ή όταν έξ ύπαι- 
τιότητος τού παρακτίου έπεβραδύνθη ή μετάδοσις ή ή /.ήύιο 
οαδιοτηλεγραφήματος ή άλλης άνταποκρίσεονς τοϋ πλοίου. 

(β) Εις περίπτωσιν καθ’ ήν σταθμός άσυρμάτου πλοίου, 
παρεμβαλλόμενος άντικανονικώς. παρακοιλύει ή δυσχεραίνει 
τήν διεξαγονγήν άνταποκρίσεονς αύτού, καί έν γένει ύποπί- 
πτει εις παράβασιν τού Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπιζοι- 
νοννίδίν. 


2. λί έκθέσεις παραβάσεων συντάσσονται κατά τό ύπό- 
δειγμα τού Διευθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, προ- 
σηρτημένον εις τό τέλος τού παρόντος άρθρου, εις διπλοϋν 
καί ύτΐοβάλλονται εϊς τήν ΈπιΟεώρησιν ’Εμπορικών Πλοίων, 
ήτις διαβιβάζει τό έν τών άντιγράφο^ν εις τό 'Τπουργειον 
Συγκοινωνιών διά τάς περαιτεοίο ενεργειας. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


>·ϋ()ι"Ε]ΓΜΛ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΠΛΡΑΒΑΣΕΩΣ 

'Ί-,ν'ίΐπζ τ.ΊζιΆίηζΜΖ τή: Συμβάσείο; ή των Κανονισμών 
Ι'α'^ιοεττ'.κο'Λ'ίονιων 

Στο',/εΐα στάθμου -αραβιάζοντοτ τούς Κανονισμούς : 

1. ”()νου.α (1) έαν εΐναι γνωστόν (μέ κεφα- 

. 

2. ΈνΓ^εικτ'.κον κλήσεως ή ετερον χαρακτη- 
ο',στ',κον ταυτοτατος του σταθμού (μέ κεφα- 

/αΐα) . 

.Ί. Έύ'νικότης. έάν είναι γνωστή . 

ύ. Χοησιμοπο'.ουαένγ συχνότης (ΚΗΖ ή 
ΜΗΖ) ' ■ . 

Γ). Τάςις έκτ:ομ::ής (2) . 

Στοιχεία σταθμού, κεντρικού γραφείου ή υπηρεσίας έπι- 
()είορήσεο;ς ήτις επισημαίνει την παράβασιν : 

<). ’'()νομ.α (κεφαλαία) . 

7. Ενδεικτικόν κλήσε(.;ς (μέ κεφαλαία) ή 
έτερον χαρακτηριστικόν ταυτότητος τού στα¬ 
θμού. . 

Η. ΈΟνικότης . 

(ύέσις κατά προσέγγισιν 3,8 . 

Πλχροφορίαι έπΐ τήτ παραβάσεοις : 

Ηλ ’Όνομα (ύ) τού σταθμού (μέ κεφαλαία) 
τού έπικοινωνούντος μετά τού σταθμού οστις 
διαπράττει την άνίομαλίαν ή παράβασιν . 

I 1. Ίονδεικτικον κλήσεως ή έτερον χαρακτη¬ 
ριστικόν ταυτότητος τού ύπό στοιχεΐον 10 στα- 
('μ,ού . 

12. "Ωρα. (.ϋ ) καί ήΐΛερομηνία . 

1.3. <[)';σΐί τήτ άνίοοιαλίαε λ παοα.3άσεο>ε 

( 0 ) 

14. ’.Χποσπάσματα τού ημερολογίου τού 
πλοίου καί έτερα στοιχεία προς ύποστήριξιν 
ζΊ,ζ έκθέσεως . 

Μληροφορίαι σχετικαί πρόε τον σταθμόν τού οποίου 
πα.οενοχλεϊται ή εκπομπή : 

ΙΓ). "Ονομα τού σταθμού (μέ κεφαλαία) . 

10. Ενδεικτικόν κλήσεο}ς ή έτερον χαρα- 
κ.τηριστικόν ταυτότητος (μέ κεφαλαία) . 

17. Έκχο^ρηθεϊσα συχνότης (ΚΗΖ ή ΜΗΖ) . 

18. Συχνότης μετρηθεΐσα κατά, την στιγμήν 

τής παρενοχλήσεως . 

10. 'Γάςις εκπομπής και εύρος ζούνης . 

2(). Τόπος λήψειος .3.8 (μέ κεφαλαία) ένθα 
ή παρενόχλησις ύπήρξεν έντονος . 

21. 11 ιστοποιητικόν : . 

Πιστοποιώ ότι ή άνοιτέριο έκθεσις δίδει, καθ’ όσον γν(.)ρί- 
ζοί, τήν πλήρη καί ακριβή άναφοράν τού συμβάντος ; 

' Επογραφαί/Ο).Ημερομηνία τή . 107... 

. .197... 

'ϋδηγίαι διά τήν σ^υμπλήρωσιν τού εντύπου : 

1. Εκάττη έκνΐτις ^άά μνημονεόη Ινα καί μόνον ατα-άμόν 
(βλέπε σημείο>σιν 4). 


2. Βλέπε άρθρον 2 Δ.Κ.Ρ. 

.3. Εφαρμόζεται μόνον εις πλοία καί άεροσκάφη. 'Η 
θέσις δέον όπως έκφράζηται εις γεωγραφικόν πλάτος καί 
μήκος (ΟΒΕΕΝννίΕΗ) ή δι’ άληθούς προσδιορισμού τού 
στίγματος εις μοίρας και τής άποστάσεως είς ναυτικά μίλια 
ή χιλιόμετρα πρός θέσιν τινά επακριβώς γνωστήν. 

4. Έάν οί δύο έν επικοινωνία σταθμοί παραβιάζουν τούς 
κανονισμούς θά δίδεται κεχωρισμένως έκθεσις δι’ έκαστον 
τούτων. 

5. 'Η ώρα δέον όπως έκφράζηται εις, μέσον χρόνον 
(ΙΒΕΕΧννίΟΗ (Ο.Μ.Τ.) ύπό όμάδος τεσσάρων άριθμών 
(0001 έως 2400). Έάν ή παράβασις παρατείνεται ή επα¬ 
ναλαμβάνεται, δέον νά άναγράφωνται αί ώραι. 

6. Απαιτείται κεχωρισμένη έκθεσις δι’ έκάστην των 
ανωμαλιών ή παραβάσεων, έάν δέν έγένοντο δλαι προφανώς 
ύπό τού ίδιου προσώπου καί είς βραχύ χρονικόν διάστημα. 

7. ΑΙ ανωτέρω πληροφορίαι δέον όπως παρέχωνται μόνον 
είς περίπτωσιν διαμαρτυρίας διά παρενόχλησιν. 

8. Είς περίπτωσιν άφορώσαν είς σταθμόν μόνιμον ή 
ξηράς, ή θέσις δέον όπως δηλοΰται διά τού γεωγραφικού πλά¬ 
τους καί μήκους ((άΚΕΕΝ\νΐΕΗ). 

9. 'Η έκθεσις αυτή δέον νά ύπογράφεται ύπό τού χειρί·- 
στοΰ όστις διεπίστωσεν τήν παράβασιν καί νά προσυπογρά¬ 
φεται ύπό τού πλοιάρχου τού πλοίου ή τού προϊστάμενου 
τού σταθμού, έφ’ όσον πρόκειται περί παραβάσεως διαπι- 
στωθείσ-ης ύπό σταθμού τής κινητής ύπηρεσίας. 'Οσάκις ή 
έκθεσις προέρχεται έξ ενός κεντρικού γραφείου ή ύπηρεσίας 
έπιθεωρήσεως, δέον όπως ύπογράφεται ύπό τού προϊστα¬ 
μένου τού γραφείου ή τής ύττηρεσίας ταύτης καί προσυπο¬ 
γράφεται ύπό τού προϊσταμένου τής Διευθύνσεως ήτις την 
άποστέλ.λει. 

Διά τήν αποκλειστικήν χρήσιν τής Διευθύνσεως : 

1. 'Εταιρεία έχουσα τόν έλεγχον τής έγκαταστάσεως 
τού σταθμού εναντίον τού όποιου διετυπώθη ή διαμαρ¬ 
τυρία . 


2. "Ονομα τού χειριστού τού σταθμού τού ύπευθυνου 
διά τήν ανωμαλίαν ή παράβασιν τών Κανονισμόον. 


•3. Ληφθέν μέτρον . 

’Άρθρον 28. 

’Έ'^γ'ραφα βιβλία καί έντυπα σταθμού άσυρμάτου. 

Είς τούς σταθμούς άσυρμάτου πλοίων δέον νά ύπάρχουν 
μερίμνη τού πλοιοκτήτου ή τού πλοιάρχου τά κάτωθι έγγρα¬ 
φα, βιβλία καί έντυπα : 

1. "Αδεια έγκαταστάσεως καί λειτουργίας σταθμού άσυρ¬ 
μάτου. 

2. IIιστοποιητικόν Ραδιοτηλεγραφικής Ασφαλείας (ΒΑ- 
ΠΙΟΤΕΕΕΓτΚΑΡΗΤ 8ΑΡΕΤΤ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ). 

.3. Διπλώματα ’.Λςιωματικών Ασυρμάτου. 

4. Βιβλίον ’.Λπογραφής. 

.3. ' Ημερολόγιου Άσυρμάτου. 
β. '3'πηρεσιακά δημοσιεύματα : 

α) Κατάλογο: παοακτίοιν σταθμοίν (ΕΙ8Τ ΟΡ ΟΟΑ8Τ 
8Τ.Λ.ΤΙΟΝ8). 

β) Αλφαβητικόν εύρετήριον διακριτικών κλήσεων (ΑΕ- 

ΡΑΒΕΤΙΕΑΕ ΕΙ8Τ ΟΡ ΟΑΕΕ 8ΙΟΝ8). 

γ) Κατάλογος σταθμών πλοίων (ΕΙ,8Τ ΟΡ 8ΗΙΡ 8ΤΑ- 
ΤΙΟΝ8). 






























ΕΦΗΜΕΡ ΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


^ ό) Και άλογος σταθμών Ραδιοναυτιλίας καί σταθμών 
έκτελούντων είδικάς υπηρεσίας (ΡΙ8Τ ΟΡ ΚΑΟΙΟΒΕΤΕ- 
ΕΜΙΝΑΤΙΟΝ ΑΝΒ 8ΡΕΕΙΑΕ 8ΕΚνΐΟΕ 8ΤΑΤΙΟΝ8). 

7. Κανονισμοί : 

α) Διεθνής Δυμβασις 1 ηλεπικοινωνιών η απόσπασμα 
τών διεθνίον διατάξεων αυτής τιον σχετικών προς την κινητήν 
ναυτικήν υπηρεσίαν. 

β) Διεθνής Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών περιλαμβά- 
νων καί τον πρόσθετον Κανονισμόν. 

γ) Διεθνής Τηλεγραφικός Κανονισμός. 

δ) Έγχειρίδιον προς χρήσιν υπό τής κινητής ναυτικής 
ύπηρεσίας, 

8. Βιβλία Διαχειρίσεως Ραδιοτηλεγραφημάτων : 

α) Άρχεϊον ήριθμημένων αντιγράφων. 

β) Βιβλίον Ταμειακής Διαχειρίσεως. 

γ) Ραδιοτηλεγραφικόν Τιμολόγιον Εσωτερικού. 

δ) Ραδιοτηλεγραφικόν Τιμολόγιον Εξωτερικού. 

9. "Εντυπα : 


α) "Εντυπα καταστάσεων (ΑΒ8ΤΗ.40Τ8) έςερχομένο^ν 
ραδιοτηλεγραφημάτων γενικώς. 

β) "Εντυπα καταστάσεων εισερχομένων ραδιοτηλεγρα¬ 
φημάτων. 

γ) "Εντυπα καταστάσεων ραδιοτηλεγραφημάτων πλ.οιάρ- 
χου (άφορώντων τήν υπηρεσίαν τοϋ πλοίου) Μ80. 

δ) "Εντυπα άποδείξεων συνολικών ραδιοτηλεγραφικών 
τελών πληρώματος. 

ε) "Εντυπα κατατιθέμενων ραδιοτηλεγραφημάτων, 
στ) "Εντυπα λαμβανομένων ραδιοτηλεγραφημάτιον. 
ς) "Εντυπα ραδιοτηλεφωνικών συνδιαλέξεων, 
η) Φάκελλοι έπιδόσεως λαμβανομένων Ραδιοτηλεγρα¬ 
φημάτων. 

θ) "Εντυπα άποδείξεων καταΟέσεως ραδιοτηλεγραφη¬ 
μάτων. 


ι) "Εντυπα άποδείξεων προπληρωθείσης άπαντήσεΐυς. 
ια) "Εντυπα άποδείξεων έπι πιστώσει κατατιθεμένων 
ραδιοτηλεγραφημάτων. 

ιβ) "Εντυπα άναδιαβιβαζομένων ραδιοτηλεγραφημάτιυν. 


ιγ) Βιβλίον έπιδόσεως λαμβανομένων ραδιοτηλεγραφη¬ 
μάτων. ΙΙροκειμένου περί βιβλίων διαχειρίσεο>ς καί εντύπων 
ταΰτα θά έκτιπώνται μερίμνη καί δαπάνη τοϋ π/ΛΙοκτήτου 
ή τής έκμεταλλευομένης τόν Σταθμόν Εταιρείας ’.λσυρμά- 
'ου, κατόπιν προηγουμένης έγκρίσεως τοϋ 'Ί’πουργείου 
Συγκοινωνιών (Γενική Διεύθυνσις Ταχυδρομείων - Τηλε¬ 
πικοινωνιών ). 




Αρθρον 29. 


’ 1.1 μερολ όγ ι ί V Ασυρμάτου. 

1. Το Ήμϊ'ρολόγιον άσυρμ^άτου είναι έτίστ,μον διολιον τοΰ 
~λοίου ή,ρί'5μημένον καί μονογεγραμ.μένον κατά φάλλον ϋτό τής 
Λιμενικής ή Προςενικής Αρχής ή τής έν Πειραιεί Έτΐί&εω- 
ρήσεως Εμπορικών Πλοίων χρησιμεύει ϊε ώς άτοίεικτικον 
μέσον ένώηον τών Δικαστικών καί Διοικητικών Αρχών και 
άποτελεΐ ϊιατετιιιηιιένον εντυτον τοΰ Ναυτικού τΔπομαχικοϋ 
Ταμείου. ' ' 


2. Εις τό ήμερολόγιον τοΰτο ό ’.Λξιωματικος Ί η/.επι- 
κοινωνιών καταχωρεί διά μελ.άνης, περίληψιν τής διεξαγό¬ 
μενης άνταποκρίσεως εις τήν συχνότητα εις ήν άκροάται, 
συμπληρών τάς οικείας στήλ.ας αΰτοϋ. 

δ. Έάν ή διεξαγομένη άνταπόκρισις αύτοϋ αφορά εις 
σήμα κινδύνου ή άνάγκης ή ήθελε θεωρηθή ύποπτος, ή 
<νς ενδιαφέρουσα τό πλοΐον ώς έπίσης καί έάν αΰτη διεςα- 
γεται μεταξύ τοΰ στάθμου άσυρμάτου τοΰ πλοίου καί ετέρου 
ήοιούτων, θά καταχωρήται λεπτομερώς εις τό ήμερολόγιον 
ασυρμάτου. 

ύ. Καθ’ έκαστον τουλάχιστον 24ωρον ο προϊστάμενος 
φοΰ στάθμου άξιουματικός Τηλ^επικοινωνιο>ν, μεριμνά διά 
τήν λήψιν τοϋ ωριαίου σήματος. Τό σήμα τοΰτο θά έγγρα- 
Τήται είς τό ήμερολόγιον άσυρμάτου μ.ττά παρατηρήσεως 
περί της καταστάσειος τοΰ οιρολογίου τοϋ σταθμοΰ άσυρμά¬ 


του, εάν ή ώρα τοΰ σήματος σύμφωνη πρός τήν τοΰ ωρο¬ 
λογίου, ή έαν προχιορή ή ύστερή τούτου, καί κατά πόσον. 

5. Εις τό ήμερολόγιον έπίσης άναγράφονται : 

(α) Αί λ.αμβανόμεναι διαταγαί. 

(β) .νΐ συμβαίνουσαι είς τά μηχανήματα τού σ.αΟμ.ου 
ασυρμάτου βλάβαι, περί τών οποίων δέον οπ.ως άμέσυ): 
ειδοποιήται ό προϊστάμενος άξιωματικος τηλεπικοινίυνιώ; 
καί δΓ αύτοΰ ό πλοίαρχος, τό αίτιον έξ ού προήλΟον, ή όόρα 
καθ ήν έλαβον χώραν αί γενόμεναι ένέργειαι διά τήν άνεύ- 
ρεσιν, εντοπισμόν καί έπισκευήν αύτών διά τών μέσί,ον τού 
πλοίου ώς καί ό χρόνος καθ’ ον διήρκεσεν ή επισκευή. 

(γ) .\ί έπισκευαί ή προμήθειαι ύλικόον, τάς όποί:/.:; ο 
προϊστάμενος άξκνματικός τηλεπικοινουπαύν κρίνει ώ' ά,τα- 
ραιτητους διά. τήν κανονικήν λειτουργίαν τοΰ σταθμοΰ καί 
περί ών αΐτειται τήν συνδρομήν τοΰ πλοιάρχου. 

(δ) .νί γενύμεναι έκάστοτε δοκιμαί τών συσκευόύν τού 
Σταθμοΰ τοΰ πλοίου, αί φορτοεκφορτίσεις συστοιχειόύν 
συσσιορευτοίν έν πλώ τε καί έν όρμιρ, αίτινες δέον νά λαμ¬ 
βάνουν χώραν έβδομαδιαίιος καί ή άπόδοσις τής μονίμου 
Ραδιοτηλεγραφικής έγκαταστάσειος σωσιβίινν λέμβων μετά 
κινητήρος ώς καί τής φορητής Ραδιοτηλεγραφικής καί Ι*α- 
διοτηλ,εφωνικής συσκευής πλίντοίν σινστικίνν μέσιον. 

(ε) Αί παραβάσεις τοϋ έν ΐσχύι Κανονισμού Ραδιοε,τι- 
κοινωνιονν καί τών έν ίσ/ύι .Νόμων καί Κανονισμών τής !'α- 
διοτηλ,εγραφικής 'ϊ'πηρεσίας, έν γένει δέ πάσα πράξις ής 
ή έν τώ ήμερολογίω καταχιόρησις επιβάλλεται έκ τών έν 
’σχύι διατάξεονν. 

6. Απαγορεύεται ή έκ τνύ ήνερολογίου άπόσβεσις ή 
διόρθωσες ή διαγραφή λέξεων ή άλλιον τινίων τά όποια είναι 
έν αύτώ ά.ναγεγρχμμένα. Ί'υ/όν έγ/ραφαί έκ λάλους υπο¬ 
γραμμίζονται καί έπαναλαμβάυοντχι όρθώς. σημείου υ.ένο ν 
τοΰ άριΟμοΰ τών διαγραφομένιον λέξείον. 

7. Αί έγηραφαί τών χαρακτηριστικών κλήσεΟυν τονν 
συντμήσεων τοΰ Κανονισμοΰ Ραδιοεπί'/οινίονιών θά γίνονται 
διά κεφαλαίων γραμμάτων. ,Λί λοιπαί έγηραφαί θά είναι 
άπολ.ύτίος εύανάγνιοστοι καί κατά τό δυνατόν καλλιγραφημέ 
ναι. 

8. ".Ιοκαστος άξιουματικός τηλεπικοινι ιοιουν ^)7. άν/./. ν^.- 
βάνη, ακριβώς κατά τήν ύπο τοΰ προϊσταμένου άξιιοματικ',ΰ 
τη/,επικοινουνιουν όριζομένην ό'νραν. ή. έν περιπτονσει τζλώ.νν 
έχοντος ένα μόνον άξιουματικόν τηλεπικοινωνιών, τήν 
όριζομένην υπό τών σχετικίϋν διατάξεουν τοΰ Κανονισμού 
Ραδιοεπικοινωνιουν ουράν ύποχρεουτΓκής φυλακής καί δεν 
θά έξέρχε'ται τής φυλακή; προ τής παρελεύσεως τής όίρας 
ταύτης, έκτος άν άντικατασταΟή. 

!·. ΙΙροκειμένου περί άσΟενείας άξιουματικού τηλεπι//,,·,- 
νουνιών καί έφ’ όσον δεν δύναται ούτος ν’ άντικατασταΟή 
δΓ οίονδήποτε λόγον κατά τον πλοΰν δέον οπούς γίνετειι 
έγγραφή τοΰ γεγονότος είς τό ήμερολόγιον άσυρμάτου Οεου- 
ρουμένη καί ύπογραφομένη ύποχρεουτικους παρά τοΰ πλοιάρ- 
χου. 

10. Είς τήν αρχήν καί τό τέλος έκάστης φυλακής άναγρά- 
φεται έν τώ ημερολογίου, τό ονοματεποόνυμον, ό αριθμός 
διπλνώματος καί τίθεται ή υπογραφή τοΰ έκτελοΰντος ταύτην 
άξιωματικοΰ Τηλεπικοιν(.υνιών, 

11. 'Ο I Ιροϊστάμενος άξιωματικος τηλεπικοινίωνιόύο εμπο¬ 
ρικού πλνοίου εύθύνεται διά τάς τακτικάς καί έκτά/τους 
θεο^ρήσεις τοΰ ημερολογίου Σταθμοΰ ’.Ασυρμάτου. ύπό τών 
,έντεταλμένι.υν προς τούτο .Αρχών. 

12. '.Αρμόδιαι ’.Αρχαί διά τήν θεούρησιν τού ήμ τολυ ί.,ο 
Σταθμοΰ ’.Ασυρμάτου είναι ή Έπιθεούρησις Έμπορ.κίων 
ΙΙλ.οίουν (Ε.Ε.ΙΙ.) καί αί .Αιμενικαί ’-Αρχαί έν τή ημεδαπή, 
έν δέ τή άλώοδαπή ή Προξενική .Αιμενική Αρχή. 

1.1. 'Ο 11 ροϊστάμενος άξιουματικός τηλεπικοινοινκυν έυπο 
τικοΰ πλοίου, άμα το) κατάπλου τοΰ πλοίου εις λιμένα, 
ύποχρεοΰται όπου; προσκομίζη ή άποστέ/.η προς Οει.υρησι.' 
τό ήμερολόγιον τελείους συμπεπληρωμένον δΓ όλας τάς 
ώοας τών ύποχρεωτικόϋν φυλακουν, εις τ άς έν λόγου άρμοδία; 
Άρχάς. 




; ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΚΗ 

Λ',/. τΐλοίχ έκτελοΰνΊα τακτικα δρομολόγια μεταςύ^ λι- 
•,Α'/οιν εσωτερικού ή καί έσ£οτερικοϋ - εξωτερικού το 
ίολόγιον δέον ο-ο^ς προσκομίζεται προς θεώρησιν κατά τ 
άνωτέρω άπαξ έιάστου μηνάς. ^ 

14. Ιΐροκειμένου περί πλοίων άποπλεόντων εκ^.οο /.ιμενο.. 

Πειραιώς δέον να λαμβάνη χώραν Οεωρησιε του ημερολογίου 
ό.πό τής Ε.ΡλΠ. άμα τή αιτήσει τοΰ αποπλου. ^ 

15. Εϊς περιπτώσεις πλοίο^ν καταπλεόντων εις τόν αυτόν 
>'αένα π/είονας τής μιας φοράς έντος τοΰ ίδιου μηνος, 
Οείόρησις καθίσταται ΰποχεω'ΐκη άπαξ μηνιαιως. ^ 

1(). Λύναται ωσαύτως νά λάβη χώραν έκτακτος ίεωρησις 
όσάκιί κρίνεται τούτο σκόπιμον ή επιβεβλημένου έκ μέρους 
τής ε'.Ε.ΙΕ, των ^\ιμενι·/.ών ’.4ρχών. τοΰ Πλοίαρχου ή τοΰ 
’.νξιωματικοϋ Τηλεπικοινιονιών. 

17. Τά ήμερολόγια τοΰ στάθμου άιτυρμάτου εμπορικών 
πλοίων προσάγονται άμα τή συμπληρώσει των^ εις την εν 
Πειραιεΐ ’Επιθεώρησιν Εμπορικών Πλοίων, δια τον 
σήκοντα ε/ εγχον, 'άκολούθως δέ φυλάσσονται εις το άρχεϊον 
τοΰ σταθμού, ποιουμένης έκάστοτε ειδικής μνειας^κατά την 
π.αράδοσιν καί παραλαβήν αύτών, εις περίπτωσιν δε αλλαγής 
της σημαίας τοΰ πλοίου παραδίδονται εϊς τον πλοιοκπητην 
προς φύλαξιν. 

".Υρθρον 30. 

Έπιθειόρησις των Σταθμών ’τΥσυρμάτου. 

ί. 'Λ.ρμοδία υπηρεσία διά την άσκησιν τοΰ υπο τοΰ παρόν¬ 
τος Κανονισμού προβλεπομένου ελέγχου τοΰ ^ Στάθμου 
’Λσυρμάτου, είναι ή έν Πειραιεΐ Έπιθειόρησις Εμπορικών 
1 Ποιων, ήτις άσκεΐ τούτον δια των παρ αυτή επιθεώρησών. 
Ούτοι, καθ’ οσον άφορά τον έλεγχον της διεξαγωγής της 
ίδκυτικής ραδιοτηλεγραφικής άνταποκρίσεοος, ενεργούν κατά 
τάς κειμένας διατάξεις καί τάς εΐδικάς έκάστοτε διαταγας. 

2. '(_) άνωτέρω έλεγχος δύναται νά διενεργήται και υπο 
των εξουσιοδοτημένων Νηογνωμόνοον καί Εταιρειών, ^ ως 
,.αί ύπΰ τίϋν Ί'οπικών Κλιμακίων τής Ε.Ε.Π., κατόπιν 
σχετικν,ς έγκρίσεούς της. 

■Ί. Λί έπιθειορήσεις τοΰ σταθμού ασυρμάτου, διακρινονται 
σ,ίε αρχικήν, τακτικάς καί εκτάκτους. 

(α) ’.\ρχική Επιθεώρηση ; 

Ί1 αρχική έπιθεοΰρησις, διενεργειται προ τής θεσειος 
τού πλοίου εις υπηρεσίαν καί καλύπτει ολας τάς ^-τηλεπικοι- 
νίον'.ακά.ς εγκαταστάσεις καί τον σχετικόν εςοπλισμον 
-/.ύτών. 'Π έπιθεώρησις αυτή περιλαμβάνει έλεγχον σχεδίων, 
υ.ε/,ετών κλπ. καί επιτόπιου έπίσκεψιν τοΰ πλοίου προς 
ίστωσιν ότι ο Σταθμός Ασυρμάτου κασί.σκ&υασθη, 
ς-οποΟετήθη καί εςωπλισθη συμφοννως προς τας ^διασας^ις 
τών ίσχυουσόίν ΛιεΟνών Συμβάσεων καί τοΰ παρόντος Κα¬ 
νονισμού. 

(β) Ί'ακτική Έπιθειόρησις : 

Ί1 τακτική έπιθειόρησις έπαναλαμβάνεται καθ' έκαστον 
έτος καί καλύπτει ολας τάς τηλεπικοινωνιακάς έγκαταστά- 
σεις καί τόν σχετικόν εξοπλισμόν αύτών, προς διαπίστωσιν 
ότι ό Σταθμός ’.Υσυρμάτου συμμορφούται πρός τάς διατά¬ 
ξεις τοΰ παρόντος καί λειτουργεί αποτελεσματικώς. 

(γ) "Εκτακτος Έπιθειόρησις : 

(1) 'Π έκτακτος επιθεώρηση διενεργειται οποτεδήποτε 
κατά τόν ένδιάμεσον χρόνον ισχύος τού οικείου πιστοποιη¬ 
τικού ασφαλείας ή Π.Γ.Ε. τοΰ π?.οιου και περιλαμβάνει 
το σύνολον τών τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων ή μέ¬ 
ρους μόνον αύτών, τό όποιον έτοποθετήθη τό πρώτον η 
ύπέστη βλάβην, άποσκοπεϊ δέ εις την διαπίστωσιν τής καλής 
καταστάσεως τοΰ Σταθμού τήν άποκατάστασιν τυχόν 
βλαβών ή συμπλήρωσιν ελλείψεων και τής αποδοτικής αυτού 
λειτουργίας. 

(2) Εις άπαντα τά καταπλέοντα εις Ελληνικόν λιμένα 
πλοία, φέροντα σταθμόν Α/1, δέον όπως διενεργήται έκτα¬ 
κτος επιθεώρηση, εί δυνατόν άνά τρίμηνον χρονικόν 
διάστημα διά τά έπιβατηγά καί άνά έξάμηνον διά τά φορτηγά 


ίίιΖΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

καί λοιπά πλοία, εις μεν τόν λιμένα τού Πειραιώς τής 
Ε Ε.ίΐ. εις δέ τούς επαρχιακούς λιμένας υπο ιής Ε.ΚΙυ 
ή'τής Αιιΰ^νικής Αρχής τού παρ’ αύτή Τ.Κ./Ε.Ε.1!. 

(3) Πλοία διατηροΰντα έν ίσχύι πιστοποιητικού ασφα¬ 
λείας .ν/Τ ή Π.Γ.Ε. καί έπανακινούντα μετά χρονικόν διά¬ 
στημα άκινησίας μεγαλύτερον τοΰ μηνος υποκ^ιν.αι ^ι; 

έκτακτον έπιΟεώρησιν. , 

(4) Έπί τού Ημερολογίου ’.Υσυρμάτου του ^ ,./.οιου. 
καταχωρίζεται ύπό τοΰ έπιθεωρητοΰ οπωσδήποτε ς ςμ^ρο- 
μ,ηνία τής γενομένης έκτάκτου επιθεωρησεως και το απο ,ε- 
λεσμα ταύτης,' άσχέτως τής παρ’ αύτοΰ ^συντασσομένης 
κατά τά κεκανονισμένα έκθέσεως, 'ινα εκ τώιν προσκομηο- 
α,ένων ποός θεώρησιν ήμερολογίων τών πλοίων κατά^ τας 
οικείας διατάξεις τοΰ άρθρου 29, καθίσταται δυνατός ο 
προσδιορισμός τού χρόνου τής επομένης έκτάκτου επιθεΐν- 
ρήσεως. 

4. Κατά τάν έκτέλεσιν τών οος άνω επιθεωρησεοον δέον 

όπως: , , · 

(α) Παρευρίσκεται ό προϊστάμενος άςιωματικος ασυρμά¬ 
του τοΰ πλοίου. , 

(β) Ααμβάνεται μέριμνα όπως τό ήλεκτροπαραγωγον 
■ζεΰ-ρος τού πλοίου εύρίσκεται έν λειτουργία καί^ ύπό πλήρες 
φορτίου, οί έναέριοι δέ αγωγοί τής κεραίας εύρίσκωνται εις 
τήν θέσιν των, καί 

(γ) Ελέγχεται ή έκ τών οι,κεΐίυν διχτα^εον 
νη σύνθεση ασφαλείας τών Σταθμών ,\/ Γ. 

,ύ. 'Π Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων υποδεικνύει 
έκάστοτε έγγράφως καί ελέγχει τήν συμμόρφωσιν τών πλοίων 
πρός τάς ένδεικνυομένας έν γένει βελτιώσεις ή προσθέτους 
άπαιτήσεη τάς προβλεπομένας ύπό τιθεμένων μελλοντικο^ν 
έν ίσχύι Λιε0νο7)ν Συμβάσεων ή ετέρων διατάξεο^ν. 

ΚΕΦ.νΑ.νίΟΝ V. 

Αιεξανουγή Ραδιοτηλεφωνικής ί π'ηρεσια- 
’Εμπορικό>ν Πλοίων. 

Αρθρου 31. 

Ιύξουσία τού I Ι/.οιαρχου. 

!. '() π/.οίαοχος ασκεί τήν ύπό τού Κανονισμού 1η/.^.-. 
κοινουνιών προβλεπομένην έξουσίαν έπί τής ραδιοτηλεφωνι 
κής ύτΓο^ρεσίας τού πλοίου. ^ ^ , , ί - 

2. 'Ο πλοίαρχος ύποχρεοΰται όπως μεριμνά διά^την εςασ 
οάλισιν συνεχούς παροχής ήλεκτρικής ενεργείας άναγκαιου- 
σης διά τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τοΰ ραδιοτηλεφωνικου 
σταθμού τού πλοίου, παρέχει δέ πάσαν βοήθειαν διά τήν Λει¬ 
τουργίαν, έν γένει, καί καλήν συντήρησιν τούτου. 

.3. 'ϋ πλοίαρχος καί παν έν γένει μέλος τοΰ πλήρωμα.ο... 
λαμβάνων γνώσιν οίασδήποτε ραδιοτηλεφωνικής^ αντακο- 
κρίσεως οφείλει οπο^ς διαφυλαττη το απόρρητόν αυ.ής. 

".Αρθρον 32. 

Καθήκοντα Ραδιοτηλεφωνητοΰ. 

1. '(» Ραδιοτηλεφωνητής είναι ύπεύθυνος διά τήν^καν'.- 
νικήν διεξαγιογήν τής Ραδιοτηλεφωνικής υπηρεσίας τού πλοί¬ 
ου, 'συμφώνως πρός τάς διατάξεις τών έκάστοτε έν ^ίσχυι 
Διεθνών Συμβάσεων ΠΑΑΖΕΘ, τής Διεθνούς^ Συμβασεως 
Τηλεπικοινωνιών καί τών προσηρτημένων αύτή^ Κανονι- 
σιχόίν, τοΰ παρόντος Κανονισμού ώς και πασης ετερας σχ- 
τικής διατάςεως. 

2. ’Πφείλει νά τηρη άπαρεγκλίτως καί συμμορφουται 
επακριβώς πρός τάς διατάξεις τού Διεθνούς^ Κανονισμού 
Ραδιοεπικοινωνιόόν περί σήματος κινδύνου, επείγοντος ό 
ασφαλείας, νά έκπέμπη δέ τό άγγελμα κινδύνου (ΜΑ1 
Γ)Α1Γ) μόνον κατόπιν έντολής τοΰ πλοίαρχου. 

.3. 'Ο Ραδιοτηλεφωνητής οφείλει νά συμμορφούται απο 
λύτως πρός τάς διδομένας αύτώ οδηγίας ύπό τής Επιθεω- 
ρήσεως Εμπορικών Πλοίων, ύπό τήν^ άμεσον αρμοδιότητα 
τής όποιας ύπάγεται διά παν ζήτημα αφορών εις την εν η 
νει λειτουργίαν καί έσωτερικην υπηρεσίαν τού σταθμού. 



£ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ ΕΩΣ (ΤΕΥΧόΣ ΠΡίϊΤόΝ) 


Είς ωρισμενα χρονικά διαστήματα δρισθησόμενα ύπδ των 
παρακτιων^σταθμών, καθ’ ά οΐ τελευταίοι οδτοι θέλουν κα- 
λεϊ τα ττλ^α προς μετάδοσιν των δι’ αύτά ραδιοττ,λεφων/ι- 
ματω^ν (ΤΚΑΡΕΙΟ ΕΙ8Τ) 6 ραδιοτηλεφωνητής οφείλει νά 
ακροάται είς τήν συχνότητα κλήσεως των παρακτίων στα¬ 
θμών,^ ώστε νά πληροφορήται άναλόγως. 

4. Ο Ραδιοτηλεφωνητης οφείλει ν’ άπαντά άμέσως είς 
τας κλήσεις ετερων ραδιοτηλεφωνικών σταθμών πλοίων καί 
παρακτίων, να συμμορφοϋται δε άπολύτως προς τάς συστά¬ 
σεις των τελευταίων τούτων, ο'ίτινες είναι και οί έποπτεΰον- 
τες πάντοτε, τήν άνταπόκρισιν. 

^ Οι μη εγκαίρως, ή ουδόλως άπαντώντες, ύπόκεινται είς 
τον κεκανονισμένον πειθαρχικόν έλεγχον. 

5. ’Εν ούδεμιφ περιπτώσει επιτρέπεται είς ραδιοτηλε- 
φωνητήν^^ά χρησιμοποίηση έτερον χαρακτηριστικόν κλήσεο)ς 
εκτος^τοϋ εν τή άδεια εγκαταστάσεως άναγραφομένου. 

6. Ο Ραδιοτηλεφωνητης οφείλει νά τηρή άκραν εχεμύ¬ 
θειαν επι των διεξαγόμενων άνταποκρίσεων. 

7. Ο Ραδιοτηλεφωνητης καθ’ οίονδήποτε τρόπον λαμβά- 
νων γνώσιν ανταποκρίσεως άφορώσης είς τήν άσφάλειαν έν 
γένει τοϋ Κράτους, ύποχρεοϋται είς τήν άμεσον διαβίβασιν 
αυτής προς τό Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή είς τήν 
πλησιεστέραν Λιμενικήν Αρχήν, τή έγκρίσει τοΰ πλοιάρχου 
ή νομίμου άντικαταστάτου αύτοΰ, τής Λιμενικής ’Λρχής 
^'^^λΡ^Ο'^ί'-ενης εις τήν άμεσον διαβίβασιν ταύτης προς τό 
'Τπουργεΐον Εμπορικής Ναυτιλίας. 


8. Απαγορεύεται αύστηρώς είς ραδιοτηλεφωνητάς ή 
μεταξύ των συνδιάλεξις διά τοΰ ραδιοτηλεφώνου επί ζητη¬ 
μάτων μή κοινής καί δημοσίας άνταποκρίσεως, ώς έπίσης, 
απαγορεύεται καί ή μεταβίβασις περιττών φράσεων καί ρα- 
διοτη?ιεφωνημάτων μή άπολύτως υπηρεσιακών διά τό πλοϊον. 


9. Ή εκπομπή έντός λιμένος ή όρμου άπαγορεύεται, έπι- 
τρεπομένη μόνον είς έξαιρετικάς περιπτοόσεις προβλεπομένας 
υπο τοΰ Διεθνοΰς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών. 

Απαγορεύονται αί δοκιμαί καί πειραματισμοί τών ραδιο- 
τηλεφωνικών σταθμών πλοίων διά χρησιμοποιήσεως κεραίας, 
επιτρέπονται δέ μόνον κατόπιν συγκαταθέσεως τοΰ εγγυτέ¬ 
ρου παρακτίου ραδιοτηλεφωνικοΰ σταθμοΰ. Ό ενεργών τάς 
δοκιμάς οφείλει κατά συχνά χρονικά διαστήματα, κατά τήν 
διάρκειαν αυτών, όπως έκπέμττη τό χαρακτηριστικόν κλή¬ 
σεως του, συνοδευόμενον υπό τών λέξεων «ΕΝΕΡΓΕΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣ». 


Εν πάση περιπτώσει ό ένεργών τάς δοκιμάς ύποχρεοϋται 
όπως τάς διακόψη εύθύς ώς ήθελεν είδοποιηθή ύπό τοΰ παρα¬ 
κτίου σταθμοΰ. Περί τών δοκιμών γίνεται σχετική έγγραφή 
εις τό ήμερολόγιον τοΰ σταθμοΰ. Τοΰτο ισχύει καί διά τάς 
δοκιμάς τοΰ αυτομάτου χειριστηρίου σήματος άνάγκης 

(Τ\νθ ΤΟΝΕ ΑΕΑΚΜ). 

Ο Ραδιοτηλεφωνητής ύποχρεοϋται νά περιορίζη είς τό 
ελάχιστου δυνατόν χρονικόν διάστημα τάς ύπ’ αύτοΰ διε- 
νεργουμένας άνταποκρίσεις. 

10. 'Ο Ραδιοτηλεφωνητής ύποχρεοϋται νά λαμβάνη τού- 
λαχιστον άπαξ τοΰ 24ώρου μετεωρολογικόν δελτίου άνα- 
φερομενον είς τήν περιοχήν πλεύσεως τοΰ πλοίου. 

Ωσαύτως ύποχρεοϋται όπως λαμβάνη τά έκπεμπόμενα 
υπο τών παρακτίων σταθμών δελτία άγγελιών τοϊς ναυτιλλο- 
μένοις τά άφορώντα είς τήν περιοχήν πλεύσεως τοΰ πλοίου. 

11. "Οταν τό πλοίου εύρίσκεται έν πλώ, ό χειριστής τοΰ 
ραδιοτηλεφώνου (δστις δύναται νά είναι ό πλοίαρχος, είς 
αξιωματικός ή έν μέλος τοΰ πληρώματος κάτοχος πτυχίου 
ραδιοτηλεφωνητοΰ), θά τηρή συνεχή φυλακήν άκροάσεοις 
επι τής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητος κινδύνου, έκ τής θέ- 
σεως έπί τοΰ πλοίου έκ τής όποιας τό πλοίου συνήθως κυ- 
βερνάται, χρησιμοποιών μεγάφωνου ή έτερον κατάλληλον 
μέσον. 

12. 'Ο Ραδιοτηλεφωνητής ύποχρεοϋται νά παραμένη έν 
ακροασει έφ’ όσον ύφίσταται έκκρεμότης άνταποκρίσεως σή¬ 
ματος κινδύνου έπείγοντος ή άσφαλείας μέχρις ότου διεκ- 
περαιώσει τήν έκκρεμοΰσαν δι’ αυτόν άνταπόκρισιν. 


13. ΤΙ άκρόασις δύναται νά διακόπτεται ; 

(* ) Οταν ή συσκευή δέκτου χρησιμοποιήται δΓ υπηρεσίαν 
επι άλλης συχνότητος καί δέν ύπάρχει άλλος δέκτης δια¬ 
θέσιμος. 

^ (β) "Ο ταν κατά τήν γνώμην τοΰ πλοιάρχου αί συνθήκαι 
είναι το’.αΰται ώστε ή τήρησις τής φυλακής άκροάσεως ήθε¬ 
λεν επηρεάσει τήν άσφαλή ναυσιπλοΐαν τοΰ πλοίου. 

Παρά ταΰτα ή τήρησις φυλακής άκροάσεως καθίσταται 
υποχρεωτική κατά τάς ύπό τής Ε.Ε.Π. όριζομένας ώρας. 
Περί τής ένάρξεως καί λήξεως έκάστης φυλακής θά γίνεται 
σχετική μνεία είς τό ήμερολόγιον τοΰ σταθμοΰ. 

Η φυλακή άκροάσεως δέον έν τούτοις νά τγρήται όσον πε¬ 
ρισσότερον είναι δυνατόν κατά τάς περιόδους σιγής τάς προ¬ 
βλεπομένας ύπό τών Κανονισμών Ραδιοεπικοινιονιών. 

14. ’Οφείλει νά τηρή έν τάξει τό ήμεροί όγιον τοΰ στα¬ 
θμού, νά ενεργή τάς έν αύτω κεκανονισμένας έγγραφάς καί 
ύποβάλη τοΰτο πρός θειόρησιν είς τήν άρμοδίαν 'ί'ττηρεσίαν 
(ΕΕΠ, κατά τόπους Αιμενικάς ή ΙΙροξενικάς Άρχάς). 

15. ’Οφείλει νά τηρή έν τάξει τούς πίνακας τηλεφωνικών 
και ραδιοτηλεφωνικών τελών (τιμολόγια) έπιφέρων, ωσαύ¬ 
τως έπ’ αύτών τάς έκάστοτε τροποποιήσεις, ώς καί τά λοι¬ 
πά βιβλία καί έντυπα τοΰ σταθμοΰ, δεόντως ένημερωμένα. 

16. ’Οφείλει νά τηρή έν άρίστη καταστάσει άπαντα τά 
μηχανήματα καί έξαρτήματα τοΰ σταθμοΰ τά άμοιβά καί 
συσσωρευτάς καί νά έκτελή τήν κεκανονισμένην τών τελευ¬ 
ταίων τούτογν φόρτισιν καί συντήρησιν. 

17. 'Ο Ραδιοτηλεφωνητής ύποχρεοϋται όπως, είς περί- 
πτωσιν καθ’ ήν ή ραδιοτηλεφοίνική συσκευή ή εξάρτημα αύ- 
τής παρουσιάζη βλάβην τινά, είδοποιή περί τούτου, άμα τώ 
κατάπλω τοΰ πλοίου, τήν ΈπιΟεώρησιν Εμπορικών Πλοίων 
καί τήν έκμεταλλευομένην τον σταθμόν 'Εταιρείαν, ούτως 
ώστε νά ύπάρχη ό άπαιτούμενος χρόνος διά τήν επισκευήν 
τής συσκευής, ή άντικατάστασιν τοΰ βλαβέντος τυχόν έξαρ- 
τήματος ταύτης, μέχρι τοΰ άπόπάου τοΰ πλοίου. 

18. Ραδιοτηλεφογνητής άπολυόμενος ύποχρεοϋται όπως 
παραδο>ση είς τόν άντικαταστάτην του έν πάση τάξει καί λει- 
ΤΓΓομερεία τόν σταθμόν καί τήν έν γένει ύπηρεσίαν καί δια- 
χείρισιν αύτοΰ, διά κανονικού πριοτοκόλλου, συντασσομένου 
συμφούνοις τή άπογραφή τοΰ σταθμοΰ ύπογραφομένου ύπό 
τε τοϋ παραλαμβάνοντος καί τοΰ παραδίδοντος. Είς περίπτιο- 
σιν καθ’ ήν ό άπολυόμενος ραδιοτηλεγραφητής δέν άντικαθί- 
σταται δι’ έτέρου ή παράδοσις δέον όποος πραγματοποιή- 
ται είς τήν έκμεταλλευομένην τόν σταθμόν 'Εταιρείαν, είς 
περίπτωσιν δέ καθ’ ήν δέν ύπάρχει γραφεΐον έκμεταλλευο- 
μένης τόν σταθμόν 'Εταιρείας ή δέν έχει άνατεθεΐ είς 'Εται- 
ρείαν ή έκμετάλλευσις τοΰ σταθμού άσυρμάτου τηλεφοινου, 
είς τόν πλοίαρχον. 

’Άρθρον 33. 

Έπιθεώρησις Ραδιοτηλεφοινικοΰ Σταθμοΰ. 

1. 'Αρμοδία 'Τττηρεσία διά τήν άσκησιν τοΰ ύπό τοΰ πα¬ 
ρόντος Κανονισμού προβλεπομένου έλέγχου τοΰ Ραδιοτη- 
λεφωνικοΰ Σταθμοΰ, είναι ή έν Πειραιεΐ έδρεύουσα Έπι- 
θεώρησις Εμπορικών Πλοίων, ήτις άσκεϊ τοΰτον διά 
τών παρ’ αύτή Επιθεωρητών. 

2. 'Ο ανωτέρω έλεγχος δύναται νά διενεργήται καί ύπό 
εξουσιοδοτημένων Νηογνωμόνων καί 'Εταιρειών, ώς καί ύπό 
τών Τοπικών Κλιμακίων τής Ε.Ε.Π. κατόπιν σχετικής έγ- 
κρίσεώς της. 

3. Λί έπιθεωρήσεις τοΰ Ραδιοτηλεφογνικοΰ Σταθμοΰ δια- 
κρίνονται είς άρχικήν, τακτικάς καί έκτάκτους. 

(α) Αρχική 'Επι-ίίεώρηπς.· 

'Η αρχική έπιθεώρησις διενεργεΐται προ τής Οέσεως τοΰ 
πλοίου είς ύπηρεσίαν καί καλύπτει όλας τάς τηλεπικοινω¬ 
νιακάς έγκαταστάσεις καί τόν σχετικόν έξοπλισμόν αύτών. 

'Η έπιθεο'ιρησις αύτη περιλαμβάνει έλεγχον σχεδίων, μελε¬ 
τών χλπ. καί έπιτόπιον έπίσκεψιν τοΰ πλοίου πρός διαπίστω- 
σιν ότι ό Ραδιοτηλεφωνικός Σταθμός κατεσκευάσΟη, έτοπο- 
θετήθη καί έξωπλίσθη συμφώνως πρός τάς διατάξεις τών ίσ- 
χυουσών Διεθνών Συμβάσεων καί τοΰ παρόντος Κανονισμού. 
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(β) Τακτική ΈπιΟεώρησις : 

'Η τακτική έπιΟειόρησις επαναλαμβάνεται καθ’ έκαστον 
έτος και καλύπτει ολας τάς τηλεπικοινωνιακάς εγκαταστά¬ 
σεις καί τον σγετικον εξοπλισμόν αύτόιν, προς διαπίστωσιν 
οτι ό Ραδιοτηλεφωνικος Σταθμός συμμορφοΰται προς τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος και λειτουργεί άποτελεσματικώς. 

(γ) "Εκτακτος ΈπιΟεώρησις : 

(1) 'ίΐ έκτακτος έπιθεούρησις διενεργεϊται οποτεδήποτε 
κατά τον ενδιάμεσον χρόνον ισχύος τοΰ οικείου πιστοποιη¬ 
τικού άσφαλείας ή 1Ι.Γ.Ε. τοΰ πλοίου και περιλαμβάνει τό 
σύνολον των τηλεπικοινιονιακών εγκαταστάσεων ή μέρος 
μόνον αύτών, τό όποιον έτοποΟετηΟη τό πρώτον ή ύπέστη 
βλάβην άποσκοπεϊ δε είς την διαπίστο^σιν της καλής κατα- 
στάσεως τοΰ ΣταΟμοΰ, τήν άποκατάστασιν τυχόν βλαβών ή 
συμπλήρωσιν ελλείψεων καί τής αποδοτικής αύτοΰ λει¬ 
τουργίας. 

(2) Είς άπαντα τά καταπλέοντα είς Ελληνικόν λιμένα 
πλοία, φέροντα Ραδιοτηλεφωνικόν Σταθμόν, δέον όπως διε- 
νεργήται έκτακτος έπιθεώρησις εί δυνατόν άνά τρίμηνον 
χρονικόν διάστημα διά τά έπιβατηγά καί άνά έξάμηνον διά 
τά φορτηγά καί λοιπά πλοία, είς μέν τόν λιμένα τοϋ Πειραι¬ 
ώς ύπό τής Ε.Ε.Π. είς δέ τούς επαρχιακούς λιμένας ύπό τής 
Ε.Ε.1Ι., ή τής Αιμεν. Αρχής διά τοΰ παρ’ αυτή Τ.Κ.Ε.Ε.Π. 

(3) Πλοία διατηροΰντα έν ίσχύϊ Πιστοποιητικόν άσ¬ 
φαλείας Ραδιοτηλεφωνίας ή Π.Γ.Ε. καί έπανακινοΰντα μετά 
χρονικόν διάστημα άκινησίας μεγαλύτερον τοΰ μηνός ύπό- 
κεινται είς έκτακτον έπιθεοόρησιν. 

(4) Έπί τοΰ Ημερολογίου Ραδιοτηλεφωνικοΰ Στάθμου 
τοΰ πλ.οίου, καταχωρίζεται ύπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ οπωσ¬ 
δήποτε ή ημερομηνία τής γενομένης έκτάκτου έπιθεωρήσεως 
καί τό άποτέλεσμα ταύτης, άσχέτως τής παρ’ αύτοΰ συντασ- 
σομένης κατά τά κεκανονισμένα έκθέσεως 'ίνα (έκ τών προ- 
σκομιζομένων προς Οεώρησιν ήμερολογίων τών πλοίων κατά 
τάς οικείας διατάξεις, τοΰ άρθρου .34) καθίσταται δυνατός ό 
προσδιορισμός τοΰ χρόνου τής επομένης έκτάκτου έπιθεω¬ 
ρήσεως. 

4. Κατά τήν έκτέλεσιν τών ίος άνω επιθεωρήσεων δέον 
όπίος : 

(α) Παρευρίσκεται ό Ραδιοτηλεφωνητής τοΰ πλοίου κα'ι 
ό Σταθμός τελεί έν λειτουργία. 

(β) Τό ήλεκτροπαραγωγόν ζεΰγος τοΰ πλοίου εύρίσκεται 
έν λειτουργία καί ύπό πλήρες φορτίον, οΐ έναέριοι δέ άγωγοι 
τής κεραίας εύρίσκονται είς τήν θέσιν των, και 

(γ) Ελέγχεται έάν ό Ραδιοτηλεφωνητής κέκτηται τό 
προβλεπόμενον πτυχίον. 

Γ). 'Π Έπιϋειόρησις Εμπορικών Πλοίων υποδεικνύει 
έκάστοτε έγγράφως καί έλέγχει τήν συμμόρφωσιν τών πλοίων 
πρός τάς ένδεικνυομένας έν γένει βελτιώσεις ή προσθέτους 
άπαιτήσεις τάς προβλεπομένας ύπό τιΟεμένων μελλοντικώς 
έν ίσχύι Διεθνών Συμβάσεων ή ετέρων διατάξεων. 

’Άρθρον 34. 

’Έγγραφα, βιβλία καί έντυπα τοΰ Ραδιοτηλεφωνικοΰ 
ΣταΟμοΰ. 

"Εκαστος ραδιοτηλεφωνικός Σταθμός Εμπορικών Πλοί- 
ιον δέον νά είναι έφωδιασμ,ένος, μερίμνη τοΰ πλοιοκτήτου, 
ή τοΰ πλοιάρχου, διά τών κάτωθι έγγράφων, βιβλίων καί έν- 
τύπο^ν : 

1. ’Άδεια έγκαταστάσεως καί λειτουργίας ΣταΟμοΰ έκ- 
διδομένης συμφιόνως τώ Κεφ. 5 άρΟρω 3.ΰ τοΰ παρόντος Κα¬ 
νονισμού. 

2. Π ιστοποιητικόν ραδιοτηλεφωνικής άσφαλείας, έκδι- 
δόμενον συμφώνως τώ Κεφ. 6 άρΟρω 26 τοΰ παρόντος Κα- 
νονισμοΰ. 

3. Πτυχίον χειριστοΰ ραδιοτηλεφιόνου. Πλοία χωρητι¬ 
κότητας άνω τών 500 κοχ. θά φέρουν έπί πλέον καΐ τά κά¬ 
τωθι βιβλία : 

α. Κατάλογον παρακτίων σταθμών (ΕΙδΤ ΟΡ ΕΟΑ8Τ 
8ΤΑΤ10Νδ). 


β. Κατάλογον σταθμών πλοίων (ΕΙ8Τ ΟΡ 8ΗΙΡ δΤΑ- 
ΤΙΟΝ8). 

γ. Αλφαβητικόν εύρετήριον διακριτικών κλήσεως (ΑΕ- 

ΡΑΒΕΤΙΕΑΕ ΕΙ8Τ ΟΡ ΟΑΕΕ 8ΙΟΝ8). 

δ. Κατάλογον σταθμών ραδιοναυτιλίας καί σταθμών έκ- 
τελούντων είδικάς υπηρεσίας (ΕΙ8Τ ΟΡ ΚΑΟΙΟΤΕΗΜΙ- 
ΝΑΤΙΟΝ ΑΝ Ο δΡΕΟΙΑΕ δΕΒΥΙΟΕ δΤΑΤΙΟΝδ). 

ε. Βιβλίον άπογραφής, καί 

στ. Πίναξ άλφαβήτου. 

4. Ημερολόγιου σταθμοΰ. Τό ήμερολόγιον τοΰτο θεω¬ 
ρείται ώς έπίσημον βιβλίον τοΰ πλοίου προσαγόμενον ένιό- 
πιον τών Αρχών, οσάκις ήθελεν ζητηθή άποτελεϊ δέ διατε- 
τιμημένον έντυπον τοΰ Ναυτικοΰ Απομαχικού Ταμείου. 

Είς τό ημερολόγιου τοΰτο, ό ραδιοτηλεφωνητής καταχωρεί 
διά. μελάνης περίληψιν τών διεξαγομένων άνταποκρίσεων, 
συμπληρθυμένων τών οίκείων στηλών αύτοΰ, συμφώνως 
πρός τάς περιεχομένας έν άρχή τοΰ ήμερολογίου έντύπους 
οδηγίας. Τυχόν έγγραφα! έκ λάθους, υπογραμμίζονται καί 
έπαναλαμβάνονται ύρθώς σημειουμένου τοΰ άριθμοΰ τών 
διαγραφομένων λέξεων. 

Πας πτυχιοΰχος ραδιοτηλεφωνητής (πλοίαρχος, άξιιομ,ατι- 
κός ή μέλος τοΰ πλημούματος) δστις έκτελεϊ φυλακήν άκροά- 
σεως, προκειμένου περί άνταποκρίσεως έν γένει, άφορώσης 
είς σήμα κινδύνου έπείγοντος ή άσφαλείας, θά καταχωρή 
τοΰτο λεπτομερώς έν τώ ήμερολογίω άναγραφομένων εν 
αύτώ καί είς τάς οικείας στήλας, άπασών τών σχετικών έν- 
δείξεων ; 

Έν τώ ήμερολογίω καταχωροΰνται έπίσης : 

α) 'Η ώρα κατά τήν οποίαν άρχεται ή φυλακή άκροάσεως 
όταν τό πλοϊον άποπλέη έκ τοΰ λιμένος καί ή ώρα κατά τήν 
όποίο'.) λήγει αΰτη κατά τον κατάτλουν τοΰ τλοίου εις τόν 
λιμένα. 

β) Αί λαμβανόμεναι διαταγαί. 

γ) Αί είς τά μηχανήματα τοΰ σταθμοΰ έπισυμβαίνουσαι 
βλάβαι, ή ώρα καθ’ ήν έγένοντο καί τά ληφθέντα διά τήν προ¬ 
σωρινήν έν πλώ έπισκευήν των μέτρα. 

δ) Αί παραβάσεις τοΰ παρόντος Κανονισμού ώς καί τών 
λοιπών έν ίσχύι νόμων καί έγκυκλίων. 

ε) 'Π λήψις τών άγγελιών τοϊς ναυτιλλομένοις καί τοΰ 
μετεωρολογικοΰ δελτίου. 

στ) Αεπτομέρειαι τής συντηρήσεως τών συστοιχιών, πε- 
ριλαμβανομένης τής άναγραφής τής φορτοεκφορτίσεως αύ¬ 
τών. 

ζ) 'Η ώρα κατά τήν οποίαν ή φυλακή άκροάσεως διεκό- 
πη δι’ οίονδήποτε λόγον ώς καί ή αίτια διακοπής καί ή ώρα 
κατά τήν οποίαν ή φυλακή άκροάσεως έπανελήφθη. 

Αί έν τώ ήμερολογίω έγγραφα! δέον νά είναι ευανάγνωστοι, 
κατά τό δυνατόν δέ καλλιγραφημέναι. Απαγορεύεται ή έκ 
τοΰ ήμερολογίου άπόσβεσις ή διόρθωσις ή διαγραφή λέ¬ 
ξεων ή φράσεων. 

Καύ' έκάστην έτιότωρησιν ό ραδιοεηλεφωνητής ΰτοχρεοΰται 
όπως παρουσιάζη είς τήν Ε.Ε.Π., πρός θεώρησιν, τό ήμερο¬ 
λόγιον συμπεπληρωμένον δι’ δλας τάς ώρας υποχρεωτικής 
φυλακής ή καθ’ άς έξετελέσθη έκτάκτως τοιαύτη. 

Τά συμπεπληρωμένα ήμερολόγια άφοΰ '&εοίρη’&ώσ’ΐν ύπό τής 
Ε.Ε.Π. φυλάσσονται ύπό τοϋ πλοιοκτήτου καί τή ιδία αύ¬ 
τοΰ εύΟύνη. 

ΚΕΦ Α ΛΑΙΟΝ VI. 

"Αδειαι έγκαταστάσεως καί λειτουργίας. 

Πιστοποιητικά άσφαλείας. 

’Άρθρον 35. 

"Εκδοσις άδειας έγκαταστάσεως καί λειτουργίας 
σταθμοΰ άσυρμάτου έπί πλοίων. 

1. "Απαντα τά πλοία τά όποια πρόκειται νά έγκαταστή- 
σουν Σταθμόν Ασυρμάτου Ραδιοτηλεγραφίας ή Ραδιοτη¬ 
λεφωνίας, ύποχρεοΰνται συμφώνως πρός τούς Διεθνείς Κα¬ 
νονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών καί τάς διατάξεις τοΰ παρόν¬ 
τος Διατάγματος, νά έφοδιάζωνται δι’ άδειας έγκαταστάσεως 
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λειτουργίας τούτων, (ώς υπόδειγμα Ζ') έκδιδομένης άπό 
τής Επιθεωρησεως Εμπορικών Πλοίων, κατόπιν σ/ετικής 
ουγκαθεϊτεως του Τπουργειου Συγκοινωνιών. Δια τήν εκ“ 
δοσιν τής έν λόγ^ρ άδείας, απαιτούνται τά κάτωθι άναφερό- 
μενα δικαιολογητικά : 

(α) ΑΙτησις - Δήλωσις του πλοιοκτήτου του πλοίου ή του 
νομίμου άντιπροσώπου αύτοϋ ή τής έκμεταλλευομένης τον 
σταθμόν Εταιρείας μετά τής ακριβούς διευθύνσεως αύτών, 
(υπόδειγμα Α καί Α1), είς ήν έπισυνάπτονται τά κατά νό¬ 
μον χαρτόσημα καί ένσημα. 

(β) Πιναξ (υπόδειγμα Β') των τεχνικών στοιχείων τής 
εγκαταστασεως του σταθμού ασυρμάτου τοϋ πλοίου. 

Τα έντώ πίνακι στοιχείων άναγραφόμενα στοιχεία καί λοι- 
πα τεχνικά δεδομένα τής έγκαταστάσεως βεβαιοϋνται ύπευ- 
θυνως υπό του π?Λΐοκτήτου τοϋ πλοίου, τοϋ νομίμου άντι- 
προσώπου αύτοϋ ή τής έκμεταλλευομένης τόν Σταθμόν 
Εταιρείας. 

(γ) Πίναξ (υπόδειγμα Γ') τεχνικών στοιχείων τοϋ Στά¬ 
θμου Ασυρμάτου. 

(δ) Σκαρίφημα τοϋ πλοίου (υπόδειγμα Δ') έπί τοϋ ό¬ 
ποιου δέον νά έμφαίνωνται : 

(1) 'Η ακριβής έν τώ πλοίω Οέσις τοϋ διαμερίσματος τής 
κυρίας καί βοηθητικής συσκευής. 

(2) 'Η διάταξις καί α'ι διαστάσεις είς μέτρα τών εναε¬ 
ρίων άγωγών τών κεραιών λήψεως καί έκπομπής άπασών τών 
συσκευών τής έγκαταστάσεως τοϋ σταθμού άσυρμάτου συμ¬ 
περιλαμβανομένου και τοϋ ραδιογωνιομέτρου. 

(3) Τό ύψος τών ίστών είς μέτρα άπό τοϋ καταστρούματος 
μέχρι τοϋ ύψηλοτέρου σημείου τών έναερίων άγωγών τής 
κεραίας τοϋ κυρίου καί βοηθητικού πομπού καί άπό τής ίσά- 
λου γραμμής, όταν τό πλοϊον εΰρίσκεται ύπό πλήρες φορ- 
τιον, μέχρι τοϋ ύψηλοτέρου σημείου τών έναερίων άγωγών 
τής κεραίας τοϋ κυρίου καί τοϋ βοηθητικού πομπού. 

(ε) Γενικόν διάγραμμα τής συνδεσμολογίας άπασών τοίν 
συσκευών μεταξύ των, ώς καί τών βοηθητικών μηχανημά¬ 
των καί τροφοδοτικών συστοιχιών συσσωρευτών αύτών. 
Εις τό διάγραμμα τούτο δέον όπως έμφαίνωνται : 

(1) Οί τύποι τών συσκευών. 

(2) 'Η τάσις (βόλτ) και ή έντασις (αμπέρ) κινητήρος 
καί γεννητρίας. 

(3) 'Η τάσις (βόλτ) καί άμπεροόρια τών τροφοδοτικών 
συστοιχιών συσσωρευτών. 

(4) 'Η τάσις (βόλτ) τών τυχόν ύπαρχουσών συστοιχιών 
(ίιΗΡΩΝ στοιχείων). 

(στ) Διαγράμματα, περιγραφαί καί όδηγίαι έγκαταστά¬ 
σεως, λειτουργίας, χειριστοϋ καί συντηρήσεως άπασών τών 
συσκευών τής έγκαταστάσεως τοϋ σταθμού άσυρμάτου α'ί- 
τινες άναγράφονται είς τόν άνωτέρω πίνακα (υπόδειγμα ]Γ ) 
τών τεχνικών στοιχείων τής έγκαταστάσεως ώς καί τών βοη¬ 
θητικών μηχανημάτων καί συστοιχιών συσσωρευτών αύτών. 

2. (α) ’Εκ τών άνωτέρω, ό έν έδαφίφ (β) Πίναξ τεχνι¬ 
κών στοιχείων (υπόδειγμα Β'), δέον νά ύποβάληται είς τρι- 
πλοϋν, τά δέ έν έδαφίοις (δ) καί (ε) άναφερόμενα στοιχεία 
εις διπλοΰν. 

(β) Τά άνωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται είς την Έ- 
πιΟεώρησιν Εμπορικών Πλοίων, ήτις μετά τόν σχετικόν 
έλεγχον τούτων, άποστέλλει δι’ οργάνου της είς 'Ι’πουργεϊον 
Συγκοινωνιών (Γεν. Δ/νσιν Ταχυδρομείων 'Γηλεπικοινω- 
νιών) τά έν παραγράφφ 1 τοϋ παρόντος (α) έως (γ) προβλε- 
πομενα δικαιολογητικά, ώς καί είς διπλοΰν τόν πίνακα τε¬ 
χνικών στοιχείων (υπόδειγμα Β') πρός ορισμόν τών συχ¬ 
νοτήτων κλήσεως καί έργασίας. 'Η ώς άνω 'ΐττηρεσία τοϋ 
'άπ. Συγκοινωνιών καταχωρεί έπί τών πινάκων τεχνικ<ον 
στοιχείων έγκαταστάσεως σταθμού Α/Τ (υπόδειγμα Β') 
τας οριζομένας συχνότητας καί έπιστρέφει τόν ένα έκ τών 
πινάκων είς τήν Ε.Ε.Π., ήτις μετά ταύτα, προβαίνει είς την 
έκδοσιν τής ύπό τοϋ παρόντος Κανονισμού προβλεπομένης 
αδείας έγκαταστάσεως καί λειτουργίας Στάθμου άσυρμά¬ 
του, άντίγραφον τής οποίας κοινοποιεί είς τό 'Υπουργεϊον 


Συγκοινωνιών καί τό ’Αρχηγεϊον Ναυτικού, μεριμνά δέ διά 
τήν επίδοσιν ταύτης είς τόν πλοιοκτήτην ή πλοίαρχον τού 
πλοίου. 

3. (α) 'Οσάκις κατά τήν έγγραφήν πλοίου είς τά Ελλη¬ 
νικά Νηολόγια, καθίσταται πρακτικώς άδύνατος ή έκδοσις 
τής ανωτέρω άδείας, έλλείψει τών προβλεπομένων στοιχεί- 
ων, ή νηολογούσα Αρχή ένημερώνει τούς ένδιαφερομένους 
επί τής ύποχρεώσεως ύποβολής άρμοδίως τών σχετικών 
διά τήν έκδοσιν ταύτης δικαιολογητικών, έκδίδει δέ προσω¬ 
ρινήν άδειαν τριμήνου ισχύος κατά τό συνημμένου ύπόδει- 
γμα Ε', τήν οποίαν κοινοποιεί είς τήν άρμοδίαν Υπηρεσίαν 
τού Υπουργείου Συγκοινωνιών καί είς Ε.Ε.Η. 

(β) 'Ο πλοιοκτήτης ύποχρεοΰται όπως έντός μηνός τό 
αργοτερον είτε άπ’ ευθείας είτε διά τού ’.Δσυρματιστοΰ τού 
πλοίου ενημέρωση τό Απουργεΐον Συγκοινωνιών, έπί τών 
χαρακτ/;ριστικών τού Δελτίου Στοιχείων Ίίνημερώσεως 
(υπόδειγμα ΣΤ'), προκειμένου νά καταστή δυνατή ή ταχεία 
ένημέρωσις τής Ι.Τ,Ιί. και τών άλλοδαπών σταθμών. 

(γ) Ωσαύτως ό πλοιοκτήτης ύποχρεοΰται οπιυς τό τα¬ 
χύτερου δυνατόν καί οπωσδήποτε πρό τής παρόδου τριμή¬ 
νου έφοδιασΟή διά οριστικής άδείας κατά τά έν παραγράφω 
2 οριζόμενα. 

4. ίίλοϊα νηολογηθέντα πρό τής ημερομηνίας ένάρξεως 
ισχύος τού παρόντος Διατάγματος, ύπόκεινται είς τάς αύ- 
τάς ώς άνω ύποχρεώσεις τού παρόντος άρθρου. 

5. Οί εξουσιοδοτημένοι Όργανισμοί καί 'Εταιρείαι διά 
τήν έκδοσιν Πιστοποιητικών Ασφαλείας [Ραδιοτηλεγρα¬ 
φίας ή Ραδιοτηλεφωνίας, ύποχρεούνται όποις κατά τήν πρώ- 
την, μετά τήν έναρξιν ίσχύος τού παρόντος Διατάγματος, 
άνανέωσιν τούτων, έλέγχουν τήν ύπαρξιν άδείας έγκαταστά¬ 
σεως καί λειτουργίας Σταθμού Λ/Τ ή Ρ/Τ καί έν άρνητική 
περιπτώσει μεριμνούν διά τήν συγκέντρωσιν καί ύποβολήν 
άρμοδίως, κατά τά είς τάς προηγουμένας παραγράφους ορι¬ 
ζόμενα, τών άπαιτουμένων διά τήν έκδοσιν ταύτης στοι¬ 
χείων. 

6. Οί Προϊστάμενοι Αξιωματικοί Σταθμών Α/Τ ή Ρ/Τ 
ύπόκεινται είς τάς αύτάς ώζ άνο) ύποχρειόσεις. 

7. (α) Πλοία μή συμμορφούμενα είς τάς διατάξεις τού 
παρόντος άρθρου, ύπόκεινται είς έπιβολήν προστίμου κατά 
τάς διατάξεις τού άρθρου .93, τοϋ παρόντος. 

(β) Πέραν τούτου, άναλόγως, τής βαρύτητος έκάστης 
περιπτο'ισεως, δύναται ύπό τής Λιμενικής Αρχής κατάπλου 
νά άπαγορευθή ό άπόπλους τού πλοίου μέχρι συμμορφώ- 
σεως. 

3. Τά είς τό παρόν άρθρου άναφερόμενα ύποδείγματα έν- 
τύποιν περιλαμβάνονται είς τό έπισυναπτόμενον είς τόν 
παρόντα Κανονισμόν ΠΑΙ’,ΛΡΤΠΜΑ. 

".Αρθρου 30. 

Πιστοποιητικά άσφαλείας. 

1. "Απαντα τά πλοία δέον όπως έφοδιάζωνται διά τού ύπό 
τών οίκείων διατάξεων προβλεπομένου κατά περίπτωσιν 
πιστοποιητικού άσφαλείας, δι’ ού άποδεικνύεται ότι ό Στα¬ 
θμός πληροί τάς διά τήν κατηγορίαν του προβλεπομένας άπαι- 
τήσεις, εύρίσκεται είς ικανοποιητικήν κατάστασιν καί δύ- 
ναται νά λειτουργή άποδοτικώς. 

2. Τά πιστοποιητικά ταύτα έκδίδονται ύπό τής Ε.Ε.Γ[. 
ή τ<ον έξουσιοδοτημένοιν προς τούτο Νηογνο^μόνων καί Ε¬ 
ταιρειών, κατόπιν διενεργείας τακτικής έπιθεοίρήσεως τού 
Σταθμού. 

3. Έπιβατηγά πλοία άνεξαρτήτως χο^ρητικότητος καί 
έκτελουμένων πλόων, ιος καί πλοία μή έμπίπτοντα είς τάς 
διατάξεις τής Διεθνούς Συμβάσειυς ΠΑΑΖΕΘ, δέν λαμβά¬ 
νουν είδικόν πιστοποιητικόν άσφαλείας. Διά τά πλοία ταύτα 
ό τηλεπικοινωνιακός τομεύς καλύπτεται ύπό τού έκδιδο- 
μενου ύπό τής Ε.Ε.Π., άναλόγως τής κατηγορίας είς ήν άνή- 
κουν Πιστοποιητικού Άσφαλείας Επιβατηγού Πλοίου ή 
Πρωτοκόλλου Γενικής Έπιθεωρήσεο^ς, έκδιδομένου έφ’ 
όσον άπαιτείται καί είς τήν άγγλικήν γλώσσαν. 
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4. 'Η δι,άρκει,α ισχύος οίουδήποτε πιστοποιητικού, άνα- 
φερομένου εις τον τηλεπικοινωνιακόν τομέα είναι έτησία. 

5. Τά τής παρατάσεως των άνωτέρω πιστοποιητικών προ- 
βλέπονται ύπό των ειδικών κατά κατηγορίαν αύτών διατά¬ 
ξεων. 

6. Προβλεπόμενα ύπό τών οικείων Κανονισμών ίσχυ- 
ουσών Διεθνών Συμβάσεων ή διατάξεων της εσωτερικής 
νομοθεσίας πιστοποιητικά απαλλαγών, έκδίδονται παρά της 
Ε.Ε.ΓΙ. ύπό τάς κατά περίπτωσιν τιθεμένας προϋποθέσεις. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ νΠ. 

Ραδιοτηλεγραφήματα - Ραδιοσυνδιαλέξεις καί Αογιστική 

'ΐτϊηρεσία. 

’Άρθρον 37. 

Πλοία ύποχρεούμενα εις διεξαγωγήν ιδιωτικής 

άνταποκρίσεως. 

'ΐποχρεοΰνται όπως διεξάγωσιν ιδιωτικήν ραδιοτηλε¬ 
γραφικήν - ραδιοτηλεφωνικήν άνταπόκρισιν καί συμμορ- 
φοϋνται προς τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ παρόντος Κεφα¬ 
λαίου, πάντα τά ύπό Ελληνικήν σημαίαν έμπορικά πλοία τά 
όποια φέρουσιν ραδιοτηλεγραφικήν καί ή ραδιοτηλεφωνικήν 
έγκατάστασιν, ύποχρεωτικώς ή προαιρετικώς καί έ'χουσι 
παρά τής άρμοδίας Αρχής έφοδιασθή διά τής κεκανονι- 
σμένης άδείας έγκαταστάσεως καί λειτουργίας ραδιοτη- 
λεγραφικοϋ-ραδιοτηλεφωνικοϋ σταθμού. 

’Άρθρον 38. 

’Άδεια διά τήν διεξαγωγήν ιδιωτικής ραδιοτηλεγραφικής- 
ραδιοτηλεφωνικής άνταποκρίσεως. 

'Η κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τού παρόντος Κανο¬ 
νισμού χορηγουμένη άδεια έγκαταστάσεως καί λειτουργίας 
ραδιοτηλεγραφικών — ραδιοτηλεφωνικών σταθμών, περι¬ 
λαμβάνει καί τήν έξουσιοδότ/;σιν, όπως διά τών σταθμών 
ή σταθμού τού πλοίου διεξάγεται καί ιδιωτική ραδιοτη¬ 
λεγραφική - ραδιοτ/ 5 λεφο^νική άνταπόκρισις. 

’Άρ'ύρον 39. 

Καταχώρησις Πλοίων είς Όνοματολόγια. 

1. Παν πλοιον φέρον ραδιοτηλεγραφικήν - ραδιοτηλε- 
φωνικήν έγκατάστασιν, ύποχρεωτικώς ή προαιρετικώς κατα- 
χωρεΐται μερίμνη τού Υπουργείου Συγκοινωνιών είς τό 
υπο τής Διεθνούς 'Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών έκδιδόμενον 
ϋνοματολόγιον Σταθμών Πλοίων καθώς καί είς τόν Αλφα¬ 
βητικόν Κατάλογον Ενδεικτικών Κλήσεως. 

2. Είς τό ώς άνω ’Ονοματολόγιον Σταθμών Πλοίων, 
καταχωρεϊται, μερίμνη τού Υπουργείου Συγκοινωνιών τή 
αιτήσει τού πλοιοκτήτου ή τού νομίμου αντιπροσώπου αυτού 
διαβιβαζομένη μερίμνη τού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας, σύν τη άπαιτουμένη ύποβολή τών άναγκαιούντων συμ¬ 
πληρωματικών δικαιολογητικών πρός άνανέωσιν τής άδείας 
πάσα μεταβολή τής σηματολογικής καταστάσεως, τών τελών 
και τού ύποχρέου πρός έκκαθάρισιν τών ραδιοτηλεγραφικών 
ραδιοτηλεφωνικών λογαριασμών τού σταθμού τού περί ού 
ή α’ίτησις πλοίου. 

Ό πλοιοκτήτης τού πλοίου ή ό αντίκλητος αυτού ύπο- 
χρεοΰται όπως ύποβάλη έγκαίρως είς τό 'Τπουργεϊον Εμ¬ 
πορικής Ναυτιλίας (Ε.Ε.Π.) α’ίτησιν, μετά τών συνοδευόν- 
των αυτήν δικαιολογητικών διά πάσαν τοιαύτην μεταβολήν 
τής σηματολογικής καταστασεως, τών τελών, τού ύποχρέου 
προς εκκαθαρισιν τών ραδιοτηλεγραφικών — ραδιοτηλεφω¬ 
νιών λογαριασμών και εν γένει τών τεχνικών στοιχείων 
τής εγκαταστασεως τού ραδιοτηλεγραφικού - ραδιοτηλε- 
φωνικού σταθμού.^ Η αιτησις διαβιβάζεται είς 'Τπουργεϊον 
Συγκοινωνιών δια τας περαιτέρω ένεργείας. 

’Άρθρον 40. 

Εκμεταλλευσις ραδιοτηλεγραφικών καί ραδιοτηλεφωνικών 
σταθμών πλοίων. 

, ^ πλοιοκτήτης η, επί συμπλοιοκτησίας ό διαχειριστής 

αυτής υποχρεοΰται όπως έξοφλή κανονικώς καί εντός τών 


εν τώ παρόντι όριζομένων προθεσμιών τά τέλη τών έκ τών 
σταθμών ραδιοτηλεγραφίας-ραδιοτηλεφωνίας μεταβιβαζο- 
μένων ραδιοτελεγραφημάτων ή ραδιοσυνδιαλέξεων. 

2. Ό πλοιοκτήτης δύναται ν’ άναθέση τήν έκμετάλλευσιν 
τών σταθμών ραδιοτηλεγραφίας - ραδιοτηλεφωνίας τού 
πλοίου είς Εταιρείαν άνεγνωρισμένην ύπό τού Υπουργείου 
Συγκοινωνιών, ήτις έν τή περιπτώσει ταύτη εύθύνεται άντί 
τού πλοιοκτήτου. Είς τό σχετικόν συμφωνητικόν ή συμβό- 
λαιον δέον όπως γίνεται μνεία τού όρου τούτου. 

'Η άνάθεσις τής έκμεταλλεύσεως τών σταθμών ραδιοτ/)- 
λεγραφίας — ραδιοτηλεφωνίας τού πλοίου είς 'Εταιρείαν 
δέον όπως άνακοινούται άμέσως ύπό τού πλοιοκτήτου ή τής 
άναλαμβανούσης τήν έκμετάλλευσιν τού σταθμού 'Εταιρείας, 
είς τό 'Τπουργεϊον Συγκοινωνιών (Γεν. Δ/νσιν Ταχ/μείων- 
Τηλ/νιών). Έν τή σχετική άνακοινώσει θά μνημονεύηται 
άπαραιτήτως πλήν τών ονομάτων ή έπωνυμίας τών συμ- 
βαλλομένων καί ή άκριβής ήμερομηνία άφ’ ής θά άρχίση ή 
ήρξατο ή έκμετάλλευσις καί ό συμφωνηθείς χρόνος έκμεταλ¬ 
λεύσεως. 

'Εταιρεϊαι άναλαμβάνουσαι τήν έκμετάλλευσιν σταθμών 
ραδιοτηλεγραφίας — ραδιοτηλεφωνίας 'Ελληνικών Πλοίων, 
ύποχρεούνται όπως ; 

α) Έξοφλώσι κανονικώς καί έντός τών όριζομένων 
προθεσμιών τά όφειλόμενα ραδιοτελεγραφικά καί ραδιοτε- 
λεφωνικά τέλη. 

β) Κοινοποιώσι είς τό άνωτέρω 'Τπουργεϊον κεχωρι- 
σμένως δι’ έκαστον πλοϊον, πάσαν άνάληψιν νέας έκμεταλ¬ 
λεύσεως καί πάσαν περίπτωσιν λήξεως έκμεταλλεύσεως λόγοι 
έκτενοής τού συμφωνηθέντος χρόνου ή διακοττήν έκμεταλ¬ 
λεύσεως προ τού συμφωνηθέντος χρόνου έξ οΐασδήποτε 
αιτίας. 

γ) Κοινοποιώσιν καθ’ έκαστον μήνα είς τό 'Τπουργεϊον 
Συγκοινωνιών καί τόν Ο.Τ.Ε., ανακεφαλαιωτικόν πίνακα 
τών ύπό τής 'Εταιρείας έκμεταλλευομένων σταθμών ραδιο- 
τηλεγραφίας-ραδιοτηλεφωνίας Ελληνικών πλοίων. 

’Άρθρον 4Ε 

Αναστολή ή διακοπή τής διεξαγωγής ιδιωτικής ραδιοτη¬ 
λεγραφικής—ραδιοτηλεφωνικής άνταποκρίσεως. 

ΔΓ άποφάσεως τού 'Τπουργείου Συγκοινωνιών, κοινο- 
ποιουμένης καί είς τό Άρχηγεϊον Ναυτικού, δύναται ν’ 
άναστέλληται ή διεξαγωγή τής ιδιωτικής ραδιοτηλεγραφικής 
καί ραδιοτηλεφωνικής άνταποκρίσεως είς τάς κάτωθι περι¬ 
πτώσεις : 

α) Έάν οί σταθμοί ραδιοτηλεγραφίας - ραδιοτηλεφωνίας 
τού πλοίου δεν έχουν έφοδιασθή τή ύπαιτιότητι τού πλοιοκτή¬ 
του διά τής ύπό τού παρόντος Κανονισμού όριζομένης άδείας 
έγκαταστάσεως καί λειτουργίας σταθμού ραδιοτηλεγραφίας 
ραδιοτηλεφωνίας. 

β) Έάν ό ύπεύθυνος τής λειτουργίας τού σταθμού ρα- 
διοτηλεγραφίας-ραδιοτηλεφωνίας κατά σύστημα καθυστερή 
τήν υποβολήν τών ύπό τού παρόντος Κανονισμού όριζομένων 
στοιχείων ραδιοτηλεγραφικών καί ραδιοτηλεφωνικών αντα¬ 
ποκρίσεων. 

γ) Έάν ό ύπόχρεος διά τήν έκκαθάρισιν τών ραδιοτη¬ 
λεγραφικών καί ραδιοτηλεφωνικών τελών δεν έξοφλή ταύτα 
έντός τών κεκανονισμένων προθεσμιών. 

δ) Έάν ό χειριζόμενος τόν σταθμόν παραβαίνη ουσιώδεις 
διατάξεις τού Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών 
καί τού παρόντος Κανονισμού σχετικώς πρός τήν διεξαγωγήν 
τής ιδιωτικής ραδιοτηλεγραφικής καί ραδιοτηλεφωνικής 
άνταποκρίσεως. 

’ΆρΟρον 42. 

Έκτέλεσις ύτιηρεσίας τηλεπικοινωνιών (ραδιοτηλεγραφία- 
ραδιοτηλεφωνία). 

1. 'Ο Άξιοίματικός Τηλεπικοινωνιών παντός Ελληνικού 
πλοίου έκτελούντος τηλεπικοινωνίαν ιδιωτικής άνταποκρίσεως 
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ΰποχρεοϋται δπως δέχηται. τά κατατιθέμενα αύτώ υπδ τοϋ 
πληρώματος καΐ των επιβατών ραδιοτηλεγραφήματα ή 
ραδιοσυνδιαλεξεις, μεταβιβαζη δε αυτά ή ταύτας έντδς τοϋ 
βραχυτέρου δυνατοΰ χρόνου είς παράκτιον σταθμόν. 

2. Τποχρεοΰται εξ άλλου να δέχηται τά ύπο των παρα¬ 
κτίων σταθμών ή ύπό σταθμών ετέρων πλοίων μεταβιβα¬ 
ζόμενα αύτώ ραδιοτηλεγραφήματα ή ραδιοσυνδιαλέξεις και 
νά μεριμνά διά την ταχεΐαν έπίδοσιν είς τούς έν τώ πλοίω 
παραλήπτας των. 

3. Η επικοινωνία τοϋ πλοίου μετά τών παρακτίων στα¬ 
θμών η σταθμών άλλων πλοίων καί ή έν γένει διεξαγωγή 
τής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών (ραδιοτηλεγραφία—ραδιο¬ 
τηλεφωνία), δέον δπως διεξάγηται συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τοϋ Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, τοϋ 
Διεθνοϋς Τηλεγραφικοϋ και Τηλεφωνικοϋ Κανονισμοϋ καί 
τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ. 

’Άρθρον 43. 

Διάρκεια ραδιοσυνδιαλέξεως καί περιορισμοί αυτής. 

1. Γενικώς ή διάρκεια τών ιδιωτικών ραδιοσυνδιαλέξεων, 
έφ’ δσον ύπάρχουν διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, δεν είναι 
περιωρισμένη. 

2. Έάν εις τινα συγκοινωνίαν ύπάρχουν εκκρεμείς έκατέ- 
ρωθεν ραδιοσυνδιαλέξεις προς διεξαγωγήν, ή διάρκεια κατά 
ραδιοσυνδιάλεξιν περιορίζεται είς 6' λεπτά δυναμένη, είς 
περιπτώσεις συσσωρεύσεως κινήσεως ή σοβαρών άνωμαλιών 
τών γραμμών νά περιορισθή μέχρι 3' λεπτών, έστω καί αν 
έχη προπληρωθή τέλος διά μεγαλυτέραν διάρκειαν. Ή διάρ¬ 
κεια ραδιοσυνδιαλέξεως περιορίζεται έπίσης είς 6' λεπτά, 
έάν τοϋτο είναι απαραίτητον προς διεξαγωγήν τυχόν έκ- 
κρεμούσης συνδιαλέξεως άνωτέρας κατηγορίας. 

3. Κατ’ έξαίρεσιν ή διάρκεια ραδιοσυνδιαλέξεως άφορώσης 
είς ιατρικόν συμβούλιον μεταξύ ιατρών συνεννοουμένων 
περί τής ζωής άνθρώπου, εύρισκομένης έν κινδύνω δέν 
ύπόκειται είς τούς περιορισμούς τής προηγουμένης παρα¬ 
γράφου. 

4. Είς πάσαν περίπτωσιν περιορισμού τής διάρκειας 
ραδιοσυνδιαλέξεως ειδοποιείται σχετικώς ό καλών, καθ’ ήν 
στιγμήν καλείται προς διεξαγωγήν ταύτης, δευτερόλεπτα 
δε τινα προ τής λήξεως τής διάρκειας ταύτης ειδοποιείται 
καί πάλιν ούτος δτι ή συνδιάλεξις θά διακοπή. 

5. 'Η παράγρ. 2 δέν ισχύει διά τάς κρατικάς συν¬ 
διαλέξεις τών Υπουργών, τής Ηγεσίας τών Ενόπλων 
Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας, τών Γενικών Γραμ¬ 
ματέων, τών Νομαρχών καί είς έκτάκτους άνάγκας τών 
λοιπών Στρατιωτικών Αρχών καί Αρχών Ασφαλείας. 

’'.4ρθρον 44. 

Παράκτιος Σταθμός-’Εκλογή τοϋ Παρακτίου. 

1. Κατά τήν στιγμήν τής παραλαβής τοϋ ραδιοτηλεγραφή¬ 
ματος ή ραδιοσυνδιαλέξεως δέον δπως καθορίζεται ό παρά¬ 
κτιος σταθμός μέσω τοϋ όποιου θά διαβιβασθοϋν ταϋτα. 
'Ο παράκτιος Σταθμός ορίζεται ύπό τοϋ άποστολέως. Έάν 
ούτος δέν δύναται ή δέν έπιθυμή νά καθορίση τόν παράκτιον 
σταθμόν ή έκλογή θά ένεργήται ύπό τοϋ άξιωματικοϋ τηλε¬ 
πικοινωνιών. 

2. 'Ο άξιωματικός τηλεπικοινωνιών ύποχρεοϋται δπως 
έκλέξη διά τήν μεταβίβασιν τοϋ ραδιοτηλεγραφήματος ή τής 
ραδιοσυνδιαλέξεως τόν παράκτιον σταθμόν δι’ ου θά καταστή 
ταχυτέρα καί άσφαλεστέρα ή διαβίβασις τοϋ ραδιοτηλεγρα¬ 
φήματος ή τής ραδιοσυνδιαλέξεως. 

3. Έπί ϊσοις δροις δέον δπως προτιμάται διά τήν μετα- 
βίβασιν τούτων 'Ελληνικός παράκτιος σταθμός, ύποχρεοιτι- 
κώς δέ δταν τό ραδιοτηλεγράφημα ή ραδιοσυνδιάλεξις προορί¬ 
ζεται διά τήν ' Ελλάδα έκτός έάν λόγω τής θέσεως τοϋ πλοίου 
δέν είναι έφικτή ή έπικοινωνία τούτου μετά τοϋ Ελληνικού 
παρακτίου σταθμού έντός 4 ωρών άπό τής καταθεσεως 
τοϋ ραδιοτηλεγραφήματος ή τής ραδιοσυνδιαλέξεως. 


’Άρθρον 45. 

Έπίδοσις Ραδιοτηλεγραφημάτων. 

1. Τά ύπό τοϋ Σταθμού Ασυρμάτου λαμβανόμενα ραδιο¬ 
τηλεγραφήματα, δέον νά έπιδίδίονται είς τούς παραλήπτας 
των μερίμνη τοϋ αξιωματικού τηλεπικοινωνιών τό ταχύτερον 
δυνατόν, έγκλειόμενα έντός ειδικού φακέλλου κατά τρόπον 
αποκλειοντα τήν ύπό τρίτου άνάγνωσιν τοϋ περιεχομένου 
τοϋ ραδιοτηλεγραφήματος προ τής έπιδόσεως είς τόν απο¬ 
δέκτην. 

2. 'Η έπίδοσις τών ραδιοτηλεγραφημάτο^ν είς τούς παρα¬ 
λήπτας γίνεται έπί ύπογραφή είς ειδικόν φύλλον ή βιβλίον 
είς τό όποιον άναγράφεται ό άριθμός τοϋ ληφθέντος ραδιο¬ 
τηλεγραφήματος, ό τόπος καταγωγής, τό όνοματεπώνυμον 
τοϋ παραλήπτου, ή ήμερομηνία καί ή ώρα έπιδόσεως. 

"Λρθρον 46. 

'Υπεύθυνος διά τήν έκκαθάρισιν ραδιοτελών. 

1. 'Ο πλοιοκτήτης ή, έπί συμπλοιοκτησίας ό διαχειριστής 
αύτής καθώς καί ό κατά τό επόμενον άρθρον αντίκλητος αύτών 
ή ό διά λογαριασμόν αύτών κατόπιν έγκρίσεως τοϋ 'Υπουρ- 
γείου Συγκοινωνιών (Γεν. Δ/νσεως Ταχυδρομείων-Τηλ/ 
νιών) έκμεταλλευόμενος τούς σταθμούς τοϋ πλοίου είναι 
ύπόλογος έναντι τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών καί τοϋ 
’Οργανισμοϋ Τηλεπικοινωνιών 'Ελλάδος (ΟΤΕ) διά τήν 
τακτικήν καταβολήν είς τόν τελευταίον τούτον τών κεκανο- 
νισμένων ραδιοτελών διά τήν έκ τών ραδιοσταθμών τοϋ 
πλοίου διεξαχθεϊσαν άνταπόκρισιν. 

2. Οί άνωτέρω ύποχρεοϋται δπως, βάσει τών έκάστοτε 
διαβιβαζομένων αύτοΐς ύπό τοϋ ΟΤΕ, καταστάσεων όφει- 
λομένων τελών είς δραχμάς, χρυσά φράγκα ή ξένον νόμισμα, 
άποστέλλωσιν τά όφειλόμενα ποσά διά τραπεζικών έπιταγών 
έπ’ όνόματι τοϋ ’Οργανισμοϋ Τηλεπικοινωνιών 'Ελλάδος, 
έφαρμοζομένων ώς πρός τήν πληριομήν αύτών τών διατάξεων 
τοϋ Διεθνοϋς Τηλεγραφικού Κανονισμού, τοϋ Διεθνοϋς 
Κανονισμοϋ ραδιοεπικοινωνιών καί τών έν ίσχύι νόμων. 

3. Έν περιπτώσει άμφισβητήσεως ώς πρός τά χρεούμενα 
ποσά έφαρμόζονται αί διατάξεις Διεθνών Κανονισμών. 

’ΆρΟρον 47. 

Κατάθεσις Έγγυήσεως - Διορισμός Αντικλήτου. 

1. Διά τήν έξασφάλισιν τής έγκαιρου έξοφλήσεως όφει- 
λομένων ραδιοτελών δύναται ό Ο.Τ.Ε. κατόπιν έγκρίσεως τοϋ 
'Τπουργείου Συγκοινωνιών νά αίτήται παρά τοϋ πλοιοκτήτου 
ή παρά τής έκμεταλλευομένης τόν σταθμόν εταιρείας τήν 
κατάθεσιν αύτώ έπιστολής άνεγνωρισμένης 'Ελληνικής 
Τραπέζης διά ποσόν όριζόμενον ύπό τοϋ 'Τπουργείου Συγ¬ 
κοινωνιών, μή δυνάμενον νά ύπερβή τό διπλάσιον τοϋ μέσου 
δρου τής έτησίας κινήσεως τοϋ πλοίου, έν περιπτώσει δέ μή 
παροχής ταύτης, δύναται νά άνασταλή ή λειτουργία τών 
ραδιοσταθμών τοϋ πλοίου, αιτήσει τοϋ Ο.Τ.Ε. πρός τό 
'Τπουργεΐον Συγκοινωνιών. 

2. Έάν ό πλοιοκτήτης δέν έδρεύη έν 'Ελλάδι ύποχρεοϋται 
δπως όρίζη άντίκλητον έν Έλλάδι οστις θά εύθύνεται άντι 
τοϋ πλοιοκτήτου διά τήν κανονικήν καταβολήν τών όφειλο- 
μένων τελών έκ ραδιοεπικοινωνιών καί διά τήν έφαρμογήν 
τών ύπό τοϋ παρόντος Κανονισμού όριζομένο.>ν ύποχρεοόσειον, 
ύπογράφων σχετικήν περί αποδοχής τοϋ τοιούτου διορισμού 
του δήλωσιν. 'Π πράξις διορισμού αντικλήτου καί αποδοχής 
διορισμού αύτοΰ κοινοποιούνται καί είς τό 'Τπουργεΐον 
Συγκοινωνιών. 

"Λρθρον 48. 

Καθυστέρησις έξοφλήσεως λογαριασμών. 

Έάν μετά παρόδου μηνός άπό τής αποστολής τοϋ λογα¬ 
ριασμού είς τόν πλοιοκτήτην, τόν άντίκλητον ή τόν έκμεταλ- 
λευόμενον τόν σταθμόν δέν έξοφληθή ό λογαριασμός ούτος, 
τό όφειλόμενον ποσόν μετά τόν συμψηφισμόν τής τυχόν κατα¬ 
τεθειμένης έγγυήτεως ότό/ειται εις τόκον ύπερημεριας, 
δύναται δέ νά βεβαιωθή καί νά είσπραχθή μετά τοϋ όφειλο- 
μένου τόκου κατά τάς διατάξεις τοϋ περί Δημοσίου Λογιστι¬ 
κού Νόμου. 
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’ΆρΟρον 49. 

ΈκκαΟάρισις ραδιοτηλεγραφικών—ραδιοτηλεφωνικών τελών 
μεταξύ Ο.Τ.Ε. έκκαθαριστών. 

Διά τά καταγό[ΐενα έκ πλοίων ραδιοτηλεγραφήματα ή 
ραδιοσυνδιαλέςεις ο Ο.Τ.Ε. χρεώνει τον έκκαθαριστην έξ 
ου έξαρτάται το πλοϊον μέ τά τέλη ξηράς καί μέ τά τέλη 
παρακτίου. "Οταν το ραδιοτηλεγράφημα ή ή ραδιοσυνδιάλε- 
ξις έχει μεταβιβασΟή προς πλοϊον, ό Ο.Τ.Ε. πιστώνει 
τον έκκαϋαριστ/]ν έξ ού έξαρτάται το πλοϊον μέ το τέλος του 
πλοίου. ΈκκαΟαριστάς όνομάζομεν τούς υπολόγους (π.χ. 
Εταιρεία 8.\ΙΤ, ΙΜΙΙΟ, 1ΤΤ, ΚΟΑ ή πρόσωπα έν Έλλάδι 
κ.λ.π.) διά τήν άπόδοσιν τών λογαριασμών τών πλοίων εις 
τον Ο.Τ.Ε. 

’ΆρΟρον 50. 

Αιαχείρισις εισπράξεων ραδιοτηλεγραφημάτων καί 
ραδιοσυνδιαλέξεων. 

1. Τά καθ’ έκάστην είσπραττόμενα ραδιοτηλεγραφικά ή 
ραδιοτηλεφωνικά τέλη παραδίδονται ύπο τών άξιωματικών 
Τηλεπικοινωνιών εις τον προϊστάμενον αξιωματικόν Τη- 
λεπικοιωνιών όστις εις το τέλος έκάστου πλοΰ, παραδίδει 
αύτά εις τον πλοίαρχον, έπί υπογραφή εις τό βιβλίον ταμεια¬ 
κής διαχειρίσεως. Μετά τών τελών παραδίδεται καί πίνας 
τυχόν κατατεθειμένων έπί πιστώσει ραδιοτηλεγραφημάτων 
ή ραδιοσυνδιαλέξεων. 

2. 'Ο πλοίαρχος ύποχρεοΰται όπως παραδίδη εις τόν πλοι- 
κτήτην ή την έκμεταλλευομένην τόν σταθμόν Εταιρείαν τάς 
εισπράξεις έκ ραδιοτηλεγραφικών καί ραδιοτηλεφωνικών 
τελών, εύθυνόμενος έναντι τούτων. 'Η παράδοσις ή άποστολή 
αύτών θά ένεργήται είς τό τέλος έκάστου μηνός ή έκάστου 
ταξειδίου ή είς χρόνον όριζόμενον ύπό του πλοιοκτήτου ή τής 
εκμεταλλευομένης τόν Σταθμόν Εταιρείας. 

’Άρθρον 51. 

Στοιχεία υποβαλλόμενα κατά μήνα καί στοιχεία 
παρέμοντα έν τώ Σταθμώ Ασυρμάτου. 

1. 'Ο Σταθμός Ασυρμάτου του πλοίου ύποχρεοΰται 
όπιος συντάσση καί ύποβάλη κατά μήνα τά κάτωθι λογιστι¬ 
κά διαχειριστικά καί λοιπά στοιχεία : 

α) Εις τόν ’Οργανισμόν Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
(Ο.Ι.Ε.) ή την έκμεταλλευομένην τόν Σταθμόν Εταιρείαν : 

1. .Μηνιαίαν κατάστασιν άποσταλέντων ραδιοτηλεγραφη- 
μάτοΜ καί ραδιοσυνδιαλέξεων. 

2. Μηνιαίαν κατάστασιν, ληφθέντων ραδιοτηλεγραφημά¬ 
των καί ραδιοσυνδιαλέξεων. 

3. Μηνιαίαν κατάστασιν διαβατικών ραδιοτηλεγραφημά¬ 
των καί ραδιοσυνδιαλέξεων. 

4. 'Γά πρωτότυπα τών κατατεθέντων ραδιοτηλεγραφημά¬ 
των. 

5. Παν έτερον στοιχείον σχετικόν πρός τά ώς άνω ραδιο¬ 
τηλεγραφήματα καί ραδιοσυνδιαλέξεις (ύτεηρεσιακάς ειδο¬ 
ποιήσεις κ.λπ.). 

Αΐ μηνιαίαι καταστάσεις δέον όπως ε’ίναι άκριβές άντί- 
γραφον τών βιβλίων άποσταλέντων, άφιχθέντων καί διαβα¬ 
τικών ραδιοτηλεγραφημάτων καί ραδιοσυνδιαλέξεων. 

,Δυται δέον νά άναγράφωνται ύπό τοϋ Προϊσταμένου 
Αςιωματικοϋ Τηλεπικοινωνιών. 

1 πευθυνος διά τήν σύνταξιν καί ύποβολήν τών άνωτέρω 
στοιχείων είναι ό Προϊστάμενος Αξιωματικός Τηλεπικοι¬ 
νωνιών. 

Τα ανοιτερω στοιχεία δέον όπως ύποβάλλωνται είς τόν 
Ο.Τ.Ε. εντός τοϋ προύτου πενθημέρου τοϋ έπομένου μηνός, 
επι συστασει, δαπαναις τοϋ πλοίου. Έάν κατά τό διάστημα 
τοΰτο το πλοϊον εύρίσκεται έν πλώ τ’ άνωτέρω στοιχεία θά 
ταχυδρομώνται εκ τοϋ πρώτου λιμένος κατάπλου. 

Είς τό διαβιβαστικόν έγγραφον θά γίνεται σχετική μνεία 
τουτου. Εις το ημερολόγιον άσυρμάτου θά ένεργήται ή εγ- 
γραφη τής ημερομηνίας καί τοϋ τρόπου ύποβολής τών στοι¬ 
χείων. 


'Η ύποβολή τών άνωτέρω στοιχείων είναι ύποχρεωτική 
έφ’ όσον τό πλοϊον εύρίσκεται έν ένεργείφ. Έάν τό πλοϊον 
τεθή είς προσωρινόν παροπλισμόν ή διακόψη προσωρινώς 
τήν διεξαγωγήν τής ιδιωτικής ραδιοτηλεγραφικής - ραδιο- 
τηλεφωνικής άνταποκρίσεως έξ οίασδήποτε αίτιας, δεν θά 
ύποβάλωνται τοιαΰτα στοιχεία, θά άνακοινοϋνται όμως είς 
τό Ο.Τ.Ε. ύποχρεωτικώς, ή ημερομηνία διακοττής καί ή 
ήμερομηνία άπαναλήψεως τής άνταποκρίσεως. 

Έάν, μολονότι τό πλοϊον είναι έν ένεργεία ούδεμία ραδιο- 
τηλεγραφική-ραδιοτηλεφωνική κίνησις έσημειώθη ή έση- 
μειώθη μερική μόνον άνταπόκρισις, ό σταθμός άσυρμάτου 
ύποβάλλει άναφοράν, συνυποβάλλων καί άρνητικάς μηνιαίας 
καταστάσεις. 

Δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών δύνανται 
ν’ άπαλλαγώσι τής ύποχρεώσεως ύποβολής είς τόν Ο.Τ.Ε., 
τών ύπό τοϋ παρόντος άρθρου όριζομένων καταστάσεων καί 
λοιπών στοιχείων, οί σταθμοί άσυρμάτου πλοίων, ών τήν 
έκκαθάρισιν τών ραδιοτηλεγραφικών τελών έ'χει άναλάβει 
'Εταιρεία συμβεβλημένη μετά τοϋ Κράτους κατόπιν προη- 
γουμένης ιδιαιτέρας συμφωνίας τοϋ 'Τπουργείου Συγκοινω¬ 
νιών (Γεν. Δ/νσιν Ταχ/μείων-Τηλ/νιών) μετά τής 'Εται- 
ρείας ταύτης. 

β) Στοιχεία ύποβαλλόμενα είς τόν πλοιοκτήτην : 

Είς τόν πλοιοκτήτην ύποβάλλονται κατά μήνα τά αύτά 
στοιχεία έν αντιγράφω τά όποια ύποβάλλονται καί είς τόν 
Ο.Τ.Ε., ή τήν έκμεταλλευομένην τόν Σταθμόν Εταιρείαν. 

γ) Στοιχεία παραμένοντα έντός τοϋ σταθμού καί έν τώ 
άρχείω αύτοϋ καί χρόνος διατηρήσεως αύτών. 

Είς τόν σταθμόν τοϋ πλοίου δέον όπως παραμένωσι καί 
διαφυλλάσσωνται τούλάχιστον έπί έν έτος, έφ’ όσον δεν 
προβλέπεται άλλως έν τώ παρόντι Κανονισμώ τά κάτωθι 
διαχειριστικά στοιχεία ώς καί λογιστικά τοιαϋτα ραδιοτη¬ 
λεγραφικής - ραδιοτηλεφωνικής άνταποκρίσεως. 

(1) Τό ήμερολόγιον άσυρμάτου. 

(2) Τό πρωτόκολλου ραδιοτηλεγραφημάτων-ραδιοσυνδια- 
λέξεων έφ’ όσον δε δεν καταχωρείται έν αύτώ τό πλήρες κεί¬ 
μενον τών ραδιοτηλεγραφημάτων καί τ’ άντίγραφα τών άνταλ- 
λαγέντων ραδιοτηλεγραφημάτων. 

(3) Τά στελέχη αποδείξεων καταθέσεως ραδιοτηλεγρα¬ 
φημάτων καί ραδιοσυνδιαλέξεων. 

(4) Τό άρχεϊον ήριθμημένων άντιγράφων άποσταλέντων 
ραδιοτηλεγραφημάτων καί ραδιοσυνδιαλέξεων. 

(5) Τό άρχεϊον ήριθμημένων αντιγράφων ληφθέντων ρα¬ 
διοτηλεγραφημάτων καί ραδιοσυνδιαλέξεων . 

(6) 'Γό βιβλίον διαβατικών ραδιοτηλεγραφημάτων καί ρα- 
διοσυνδιαλέξεων. 

(7) Τά στελέχη αποδείξεων πληρωμής άπαντήσεως. 

(8) Τό βιβλίον Ταμειακής Διαχειρίσεως. 

(9) Αί καταστάσεις τών έπί πιστώσει ραδιοτηλεγραφημά¬ 
των καί ραδιοσυνδιαλέξεων. 

Τά άνωτέρω στοιχεία δέον όπως τίθενται είς τήν διάθεσιν 
τοϋ ένεργοϋντος έπιθεώρησιν τοϋ σταθμού αρμοδίου ορ¬ 
γάνου. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ νΠΙ. 

’Άρθρον 52. 

Οί παραβάται τοϋ παρόντος Κανονισμού, άνεξαρτητως 
έτέρας συντρεχούσης ποινής προβλεπομένης ύπό ετέρων δια¬ 
τάξεων, ύπόκεινται είς τάς ύπό τοϋ άρθρου 45 τοϋ Ν.Δ. 
187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» προ- 
βλεπομένας κυρώσεις. 

Είς τούς 'Ημετέρους έπί τών Συγκοινωνιών καί Εμπορι¬ 
κής Ναυτιλίας 'Τπουργούς, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν και 
έκτέλεσιν τοϋ παρόντος. 

Έν ’Αθήναις τή 22 Ιανουάριου 1977 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚ01ΝΩΝΙΠΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΑΟΑΝΑΧΙΟΖ ΤΕΑΛΔΑΡΗΣ ΑΛΕ£. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΖ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Περί Τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α' 


Υποβάλλεται εις διπλοϋν 


ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Γενικήν Α/νσιν Ταχ/μείων - Τηλ/νιών (διά της Ε.Ε.Π.). 


ΚΟΙΝ. : ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ 

Έπιθεώρησιν Εμπορικών Πλοίων. 


να 

νιών 


Λαμβάνομεν την τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν υμών, δτι άνελαβαμεν την εκμεταλλευ^ιν του οταΟμοϋ ασυρμάτου τοΰ 

πλοίου.άπό τής.Δηλοϋμεν οτι άναλαμβάνομεν τήν ΰποχρέωσιν 

ά έξασφαλίσωμεν τήν λειτουργίαν τοΰ στάθμου άσυρμάτου, συμφοινιος προς τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού Ραδιοεπικοινιο- 
κα'ι τοΰ Κανονισμού Επικοινωνιών τών 'Ελληνικων Εμπορικών Πλοίων, και ειδικω ιερόν, να οςοφλώμ^ν εντός τών κ-- 
κανονισμένων προθεσμιών τά ραδιοτηλεγραφικά καΐ ραδιοτηλεφιονικά τέλη, ν’ άνακοινοϋμεν ύμΐν έγγράφως περί πάσης με¬ 
ταβολής είς τήν σηματολογικήν κατάστασιν τοΰ στάθμου καί νά είδοποιήσωμεν υμάς περί τοΰ χρόνου λήξεως της παρούσης 
κ μεταλλεύσεως. 

Έν . τή . 197.... 

ΟΔΗΑΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ’ΊΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Υπογραφή) 


1. Επωνυμία καί διεύθυνσις τής άναλαμβανούσης τήν έκμετάλλευσιν τοΰ έν λόγω στάθμου επιχειρησεως. 


2. ’Όνομα ή Επωνυμία καί διεύθυνσις πλοιοκτήτου: 


3. ’Όνομα καί χαρακτηριστικά κλήσεως τοΰ πλοίου; 


4. Συ[χφων7]θείς χρόνος εκ[ΐεταλλευσεως. 

’Έναρξις: . 

5. ' Η έκμετάλλευσις ήσκεϊτο προηγουμένως παρά τοΰ: . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΜ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α1 

Υποβάλλεται εις διπλοϋν 

ΠΡΟΣ: ΤΠΟΤΡΙΈΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Γενικήν Δ/νσιν Ταχυδρ. Τηλ/νιών (διά της Ε.Ε.Π.). 

Κ Ο I Ν. ; ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ 

Έπιθειόρησιν Εμπορικών Πλοίων 


Λαμβάνιο την τιμήν νά γνωρίσω ύμΐν, δτι ή έκμετάλλευσις τοΰ στάθμου Α/Τ του Ελληνικού πλοίου 


χαρακτηριστικόν κλήσειος.θέλει ασκείται παρ’ έμοϋ τοΰ ίδιου. 

Δηλώ δτι αναλαμβάνω τήν ύποχρέωσιν νά εξασφαλίζω την λειτουργίαν καί έκμετάλλευσιν του στάθμου Α/Τ συμφώνως 
προς τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών και τοΰ Κανονισμού Επικοινωνιών τών Ελληνικών Εμπορικών 
Πλοίων, είδικώτερον δε νά έξοφ?^ώ κανονικώς και εντός τών έν τοϊς άνω Κανονισμοϊς οριζόμενων προθεσμιών, τά 
τηλεγραφικά καί ραδιοτηλεφωνικά τέλη, νά ειδοποιώ υμάς έγγράφως περί πάσης μεταβολής της σηματολογικής καταστά- 
σεως τοΰ πλοίου, διακοπής λειτουργίας τοΰ στάθμου έξ οίασδήποτε αιτίας, μεταβιβάσεως τοΰ πλοίου εις έτερον πλοιοκτή¬ 
την, μετονομασίας τοΰ πλοίου, άναθέσεο^ς τής έκμεταλλεύσεως τοΰ σταθμοΰ εις Εταιρείαν ή έτερον πρόσωπον, καθώς καί 
πάσης έτέρας ούσιώδους μεταβολής εις τήν έκμετάλλευσιν τοΰ σταθμοΰ ή τό πρόσωπον τοΰ αντικλήτου. 

Δηλώ έπίσης δτι διορίζω άντίκλ^ητόν μου, έν Έλλ.άδι τόν:. 

δστις άναλαμβάνει άντ’ έμοΰ άπάσας τάς άνω υποχρεώσεις. 



Έν 




197... 


Ο ΔΗΑΩΝ ΠΑΟΙΟΚΤΗΤΗΣ 

.{'Υπογραφή) 


Ι.Όν 


; ή Επωνυμία καί διεύθυνσις τοΰ άσκοΰντος την έκμετάλλευσιν τοΰ σταθμοΰ πλοιοκτήτου. 


2. ’Όνομα καί διεύθυνσις αντικλήτου: 


3. ’Έναρξις χρόνου έκμεταλλεύσεο^ς: 


4. 'Η έκμετάλλευσις ήσκεϊτο προηγουμέν6>ς παρά τοΰ: . 

5. ’Όνομα πλοίου: . 

Χαρακτηριστικόν κλήσειος : . 

'Ο υπογεγραμμένος.δηλώ δτι αποδέχομαι τόν διορισμόν μου ώς άντικλή- 

του καί δτι άναλαμβάνω τάς δ)ς άνω υποχρεώσεις σχετικώς πρός την έκμετάλλευσιν τοΰ έν λόγω σταθμοΰ, άντί τοΰ πλοιο¬ 
κτήτου. 

Έν.τή.197. .. 

Ο ΔΗΑΩΝ ΑΝΤΙΚΑΗΤΟΣ 


(Υπογραφή) 






















ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Π' 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


’Όνομα —λοίου 

Νηολόγησις ύ-ο Έλί.ηνικήν 
σημαίαν 

’Έτος ναυτ.·,;γ/;σ3-:ο: 

11 ροηγ ού;ν ο·; ']ν ο μ 7. 
τ.'λοίου 

Είδος π>,οίου 
' Ιστοί 


Διαμέρισμα Ασυρμάτου 


Δεδομένα Ηλεκτρομηχανών 
πλοίου 

"Ονομα καί ακριβής 
διεύθυνσις 


ΙΠΔΛΞ 

Γε/ν.κώ; στοιχείων έγκαταστάσειο 

Ελληνιστί: . 

Λατινιστί:. 

Αιμήν: . 

Χρονολογία: . 

'Ε/.ληνιστί,: . 

-λατινιστί:. 

.’Λτμοπλ.οιον - Δηζελόπ/,οιον γ, ίστιο 

Αριθμός; ."Υψος άπό 

καταστρώματος . 

Διαστάσεις αύτοϋ εις μέτρα: . 

Ακριβής Οέσις του έν τω πλοίο»; . 

Μέσον συνεννοήσειος μετά τής γέφυρας: . 

α) . 

β) . 

Πλοιοκτήτου: . 

Αντικλήτου αύτοϋ:. 

’ Εκμεταλλευομένης τον σταθμόν εταιρείας: . . . . 


στάθμου ασυρμάτου πλοίου 

Διεθνές διακριτικόν σήμα. 

’.λριθ. έπιλογικής κλήσειυς. 

’ΛριΟμότ . 

Κ.Ο.Χ. 

Διεθνές . .ακριτικόν σήμοι . 

'.λριθ. έτ.ΐΛ ^γικής ;;λήσεο;ς. 

όρον:.Ιίλόες: . 

"'ι''ρος 7.7;ό 

ΐσάλου γραμμής . 


Πομποί Κατασκευαστής Ισχύς 

Οίκος- Εξόδου 

Ί’ύπος 

Κύριος 

ύΜΠΖ: (2) (Ί) 

II": 

8 ": 

Πραχέων Κυμάτο.)ν 12": 

10 ": 


Αριθμός 
αίτουμένων 
συχνοτήτων 
άνά περιοχήν 


Τύπος 
’Εκποαπή; 


’.\κτινοβο>.ία 11ηγή 

.)λ·0 ινίίλ- τροφοοοτήσεί·; 

(.ν2-Λ2ίΙ ) μεταλ/.:ι:ττήρο 

(μετροαμπέρ) 


22 "; 


25": 

Εφεδρικός 

1.0-3.8ΜΗΖ; 

4ΜΗΖ: 

0 "; 

Τηλεφιονικός 8"; 

12 ": 

16": 

22 ": 

25": 


νΠΕ 


ΣΤΣΣΩΡΕΐΤΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 


Θέσις 

ΒΟΛΙ 
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'Έ τ ε ρ α ι Σ υ σ κ ε υ α ι 


Δέκται Κατασκευα- Συχνότητες 

στής 

Οΐκος-Τύπος 

Τροφοδότησις Είδος ΆριΟ. Κατασκευασ. Θέσις 

Συσκευής Συσ/ών Οίκος-Τύπος 

Τ ροφοδότησις 

Κύριος 

Ραδιογωνιομ. 


Βραχέων Κυμάτιον 

Μόνιμος σωσιβ. λέμβου 


Εφεδρικός 

Φορητή σωσιβ. Αέμβου 


Αυτόματος δέκτης κινδύνου 
(500 ΚΗΖ) 

ΡΑΝΤΑΡ 


ΕΡΙΚΒ. 


Δέκτης άκροάσεως 
διά μεγαφώνου 
(2182 ΚΗΖ) 

Αύτομ. χειριστήρια 
α) Α.Κ.Ο. 
β)Τ.Τ.Α. 



Φορητά ραδιοτηλέφωνα 



ΩΡΟΑΟΓΙΟΝ άκριβείας μετά (5ευτερολεπτοδείκτου 
διαμερίσματος Α/3\ 


Πλήρης σειρά ΟΔΗΓΩΝ χειρισμού και συντηρήσεως έντδς 
μηχανημάτοίν στάθμου. 


Έν.τή. 19... . 

Ο ΠΑΟΙΟΚΤΗΤΗΣ (ή Αντίκλητος ή Εταιρεία) 


('Υπογραφή) 


(1) Θά άναγράιρεται δι’ έκάστην ζώνην, ό αίτούμενος 
αριθμός συχνοτήτων ραδιοτηλεγραφίας και ραδιο- 
τηλετυπίας π.χ. Α1(4)Ρ1(2), περιλαμβανομένοιν 
των συχνοτήτων κλήσεως. 

(2) Τδ σύνολον των αΐτουμένων συχνοτήτων άνά ζώνην 

(ΑΙ-ΐ-ΡΙ). 


Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 

Διά τ·?)ν ακρίβειαν των ανωτέρω στοιχείων 

Έν . τη .197 

Ό Επιθεωρητής ΕΕΠ ή Εξουσιοδοτημένους 
Νηογνώμονας ή Εταιρεία 
('Τπογραφή) 








347 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ' 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Π ΙΝΛΞ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟ Τ ΙΙΑΟΙΟΤ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΓΕΝΕΥΗ 1967) 
“Αρθρον 20 και Παραρτήματα 9 καί 10 


1. ΝΑΜΕ ΟΡ δΠΙΡ 

’Όνομ,α πλοίου 


2. ΟΟυΝΤΚΥ 

Χώρα 


3. (α) ΟΑΠΕ 8ΙΟΝ 

Διακριτικόν κλήσεως 


(β) 8ΕΕΕ0ΤΙΥΕ ΟΑΓΕ ΝυΜΒΕΒ 

Αριθμός έπιλογικής κλήσεως 


ΑυΧΙΓΙΑΚΑ' 1Ν8ΤΑΕΓΑΤΙΟΝ8 

Βοηθητικά.!, εγκαταστάσεις 


ΟΕΑ88 ΟΡ 8ΗΙΡ 


Κατηγορία πλοίου 

(α) Γενική. 

(β) Ειδική. 


6. 

ΝΑΤυΚΕ ΟΡ 8ΕΚνΐΕΕ 

Φύσις υπηρεσίας 



/ . 

ΗθυΒ8 ΟΡ 8ΕΒΜΟΕ 

Ώράριον λειτουργίας 




8. ΤΕΠΕΟΚΑΡΗ ΤΒΑΝ8ΜΪ88ΙΟΝ ΡΗΕ^υΕΝ^Υ ΒΑΝ08 

Ζώναι συχνοτήτων εκπομπής τηλεγραφία 


9. ΤΕΕΕΡΗΟΝΕ ΤΒΑΝ8ΜΙ88ΙΟΝ ΡΚΕ^υΕΝ^Υ ΒΑΝ08 

Ζώναι συχνοτήτων έκπομπης τηλεφιονίας 


10. 8ΗΙΡ ΟΗΑΚΟΕ ΡΕΒ \νθΚϋ ΡΟΒ ΒΑρίΟΤΕΕΕΟΚΑΜδ 

Τέλος πλοίου άνά λέξιν ραδιοτηλεγραφήματος 


11. 8ΗΙΡ ΟΗΑΒΟΕ ΡΟΒ Α ΒΑΌΙΟΤΕΕΕΡΗΟΝΕ ΟΑΕΕ ΟΡ ΤΗΒΕΕ ΜΙΝΓΤΕ8 

Τέλος πλοίου διά τρίλεπτον ραδιοτηλεφιονικην συνδ/ςιν 


12. ΒΕΜΑΒΚδ 

Παρατηρήσεις 


Ο ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ 
(ή ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ) 






















εφημερις της ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ^Ι^Τ^^^^^ 


ΥΠΟ ΛΕΙΓ Μ Α 4* 



1 Οί^?ι<; βι,αμερΐ<?ίί.α*ος της έγκαταστάίΐ£α)ς άσυρματου 

2 Διασ·ί:ά({ει.£ των Α,Β,Γ, Δ ιιοί Ε ώς μέτρα 


ΕθεΟΡΗθΗ 

'Ο *Ετίΐθεί!αριΐ'ίής ^ τΤις' ΕΕΠ 
η'Ο'^ΕΚΚην ΡρΡΐΰΧ. βΚΛι6ς Α/Τ 

ίύ« ονρα;? π) 




ΕΦΗίν ΐί·?ίΣ ίΗΣ ΚΥΒΞΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΓίΡΩΤΟΝ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε' 

ΕΛ Α Η ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΊΊ Α 
^ΊΙΟΓΡΓΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΛΙΊΊ.ΜΛΣ 
ΕΠΙΟΕΟΡΠΣΙΣ ΕΔΠΙΟΡΙΚΩΧ ΠΛΟΙΩΝ 

11ΕΕΕΕΝ10 ΠΕΠΙΊ*>Ε!0 
Μ1ΧΙ8τΗΥ ΟΕ ΜΕΚΟΑΝΊΊΕΕ ΜΛΙΠΝΚ 
ΜΕΗΟΗΑΙΝΤ 8ΗΙΡ’8 ΙΝ8ΡΕ0Τ1ΟΝ ΕΓΚνΚ',Ι'. 


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΊΆΣΊΆΣΕΩΣ ΚΛί ΛΕΙΊΌΓΡΙΊΑΣ ΣΊΛΟΜΟΕ ,'χΣΠ'ΜΜΌΓ 

ΡΚΟνίδΙΟΝΑΕ ΕΙΟΕΝΟΕ Ι’ΟΠ 1Ν8ΤΑΕΓΑΤΙΟΝ ΛΜ) ΟΡΕίΓΛΊΊΟΝ ()!' 8ΙΙϋ> Ρ,ΛΠΙΟ ΕΊ'Λ'ΙΊο.Ν 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ IIΛΟΙΟΚ'ΓΠΤΠΝ : 


ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΟΙΑΡΧΟΝ : 


ΜΈ ΗΕΚΕΒΥ ΑϋΤΠΟΙΠδΕ ΤΠΕ 0\\Μ0ϊ ; 
ΑΧ Ο ΤΠΕ Μ.\8ΤΕΗ : 


ΤΟΥ ΠΑΟΙΟ Γ : 

ΥΕδδΕΕ’δ ΝΛΜΙ·: 

Κ.Ο.Χ. ; 

Ο.Κ.Τ. : 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΣΙΙ.Μ.\ : 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΑΕΕ 8ΙΟΧ : 


ΤΗΝ ΑΕΙΊΌΥΡΓΙΑΝ ΣΓΣΚΕΪΩΝ ΛΣΙ ΡΜΑΤΟΤ ΤΟΤ ΑΝΩΊ'ΕΡΩ ΠΛοίον ΜΚΜ'! 

ΤΟ ΟΡΕΠΑΤΕ ΤΠΕ ΠΑΠΙΟ ΕΓΙΕΙΡΜΕΝ Γ ΟΕ ΤΠΕ ΛΡ-ΟΥΕ ΥΚδδΙ'Ε ΓΙ' Ί'«) : 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΗΞΙΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΟΕΩ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΤΙΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝ ΙΊΚΛΊ'ΛΣΊΆΟ11 ΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ : 


ΤΗΙ8 ΡΚΟΥ18ΙΟΝΑΕ ΕΙΟΕΝΟΕ ΜΓ8Τ ΠΕ ΚΕΡΕΑΟΕΙ) ΙΙΥ Α ΡΕΙΕΜΛΝΕΝΊ' ΕΙΟΕΝΟΙ·; Α!Ί'ΕΙ! '.ΊΙΕ ΕΜ Ε 


ΟΕ ΙΤ8 ΕΧΡΙΚΑΤΙΟΝ. 


ΕΝ . I ίΙ. 

Α Ι’ . ΟΝ ΊΊΙΙ·; 


Ο ΑΙΜΕΝΑΡΧΙΙΣ 


ΊΤΙΕ ΙϊΕΟΙδ'ΓΕΚ 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


:;,ιθ 


ηΐΟΔΚΙΙ'.ΜΛ ΔΊ' 


ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ 


ΟΝΟΜΔ Δ.Δ.Σ. 

ΙΙΛΟΓΟΓ ΕΔΕΕ 

ΚΗΙΡ ^^ΙΓχΧ 

ΧΑΜΕ 


ΝΗΟΑΟΓΙΟΝ ΕΙΔΟΣ 
Κ.Ο.Χ. ΠΛΟΙΟΥ 

ΡΟΚΤ ΟΕ ΚΕ- ΟΕΑδδ 
Ο.η.Τ. ΟΕ8ΗΙΡ 


ΠΛΟΙΟ- ΑΝΤΙΚΛΗ- ΕΚΜΕΤΑΑ- 

ΚΤΗΤΗΣ ΤΟΣ ΕΝ ΛΕΤΣΙΣ 

0\νΝΕΚ ΕΑΑΑΔΙ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΚΕΡΚΕδΕΝΤΑ ΑΕΕΟυΝΤ 
-ΤΙ\Έδ ΙΝ δΕΤΤΕΕ ΒΥ 

ΟΚΕΕΕΕ 


ΠΟΜΠΟΙ ΙΣΧΥΣ ΣΥΝΧΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΚΗΖ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ί ΒΑΝδΜΙΤΤΕΠδ ΡΟ\\ΈΒ ΕΚΕ^υΕΝ^IΕδ ΙΝ ΚΗΖ λΥΟΚΚΙΝΟ ΗΟΕΚδ 


ΚνΡΙΟΣ Μ\ΙΝ ΖΩΝΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

- - -ΑΥΑΙΕΛΒΕΕ ΡΚΕ^υΕΝ^Υ ΒΑΝΟδ 

ΙϊΡΛΧ. ΚΙ'ΜΑΤΩΝ - 

Η. Ε. 

^ - - - Α/Τ \ν/Τ Ρ/ΤΦ Ρ/Τ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ 

Ί'ΕΕΕΡΗΟΝΙΕ 


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ 

ΕΜΕΚΟΕΝΕΥ 


ΙΊΙΕΡΒΑΧ. 

ΚΤΜΑΤΩΝ 


\.ΙΕΓ. 


Έν 


τ·/) 


197. . 


'Ο Πλοίαρχος (ή Ασυρματιστής) 










__ ΕΦΗΜΕΡ|Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) .!Γ)1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΛ ΙΙΕΙ.ΤΕΝΙΓ, ΗΕΙ'ΓϋΕΚ; 

I ΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΛΥΤΙΛΙΛΣ Τ Η Ο Δ Ε I 1" Μ Λ 7/ .ΜΙΝ18ΤΚΥ ΟΕ ΜΕΙΗ'.. ΜΛΚΙΜ·: 

ΕΙΙΙΗΕΩΡΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΚΟΜΛΝΤ 811 ΙΡ’ί^ ΙΝ8ΡΕ(;ΤΙ() 

8ΚΗνΊ0Ε 

ΑΔΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ.ΠΛΟΙΟ Γ 

ί5ΗΙΡ’8 .8ΤΛΤΙΟΝ ΕΙΟΕΝΟΕ 

Συμφώνως πρός ; 

α) Το υπ αριθ. Π.Δ. <(ΠερΙ Ραδιοτηλεγραφικτ,ς καί Ρα^'.οτηλεφωνί,κτ,ρ 'Ι’ττηρεσία: των ’Εαττο- 

ρικών Πλοίων». 

β) Τον Κανονισμόν Ραδιεπικοινωνιών τον προσηρτημένον εις την εν ίσ/ύ'. Διεθνή Σύμβασιν Γηλεττ/νκ'ΐν. 

γ) Τήν ύπ’ άριθ.εγκρισιν τοΰ ΥΠΣΥΓ/Γ.Δ.Τ.Τ. 

έκδίδεται ή παρούσα άδεια έγκαταστάσεο^ς και λειτουργίας τοΰ κατιοτέριυ στάθμου. 

Ιη 8θθθΓ(1&ηοβ \νί1ίι : 

&) ΓΗβ ρΓβδΐάθπΙί&Ι ιΙβΟΓθο Ι)9ΐβ(1. γο «Κ9ΐ1ί<)1(>1ί*<ίΐ·Ηΐ»Ιι «γκΙ ΙΤκΙίοΙοθι'ρΙιοηο ΚΐηΙίοιικ οί Μοινίκιιιΐ 

δίιϊρδ». 

ν) ΤΕβ Κβάΐο Κβ^αΐαΐϊοπδ βιηηβχβά Ιο Ιΐιβ ΙηΙβΓηβ,Ιΐοη»! Ί'βΙοοοιηηιιιηίΓ.ίΐΙΐοηδ Οοηνοιιΐϊοιι ηο\ν ίη Ι'οινί'. 

ο) ΤΕβ ΗρρΓονβΙ ηο . οΓ ΙΙιβ ΜΟ/ΟΟΡΤ. 

ΐΗϊδ Ιΐοβηοει ίβ ΐδδΐιβά ίοΓ ίοδίδΐΐαΐΐοη βηιΐ ορβΓΗΐίοη οί Πίθ βΙΜίοη (ΙοχοηΒοιΙ θο1ο\ν. 

_ 1 2 ~ '^'3 .. .. ..Γ) 

’Όνομα πλοίου ΔΔΣ Λιμήν νηολογήσ. κ.ο./. Πλοιοκτήτης ή (ί>ύσις ύπηρεσίαε Κατηγορία πλοίου 

άντ/πος αύτοΰ έν 

' Ιολλάδι 

δΠΓΡ ΝΛΜΡ] Οειίΐ δΐη^ ΡογΙ οί γθ^Ϊ 8 Ιργ Ο.Κ.Τ. δΐιίρ οννηβι· ογ Νιιίιιη; οΙ' κ(>ι·νί(·ο ('.Ιηχη οΙ κΐπρ 

ΓβρΓβΗΘηΙαΙίνο 


ΣΥΣΚΕΥΑΙ 

Α 

ΤΥΠΟΣ 

Β 0 ί) 

ΙΣΧΥΣ ΤΑΞΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΧΝΟΊΊ1Σ 


Ε^υIΡΜΕΝΤ 

ΤΥΡΕ 

ΡΟννΕΚ ΟΕΑδδ ΟΕ ΕΜ ΕΒΕ^ιΈΝ^1Κ8 


Κύριος Πομπός 


Κλήσεως . 

Ε&ΙΙίη^. 


Μβϊη ίΓ9η8ΐηίίίθΓ 


Εργασίας . 

ννοΓίίχη^ . 


Τηλεφωνικός πομπός 


Κλήσειοε. 

0&11ίη§:. 

Εργασίας. 


ΤβΙβρΙιοηβ ίΓβηδίηΐΙΙβρ 


ννοΓίίίη^^ . 


Βοηθητικός πομπός 
ΕίΠΘΓ^βηογ ΐΓ9η8ΠΐίΐΙθΓ 





Πομποδέκτης Λ.Υ.Σ. 
ν.Π.Ε. ί,ΓβηοβϊνβΓ 


Σωσιβίου λέμβου μου 
Εΐίβ ΚοαΙ 8βΙ ίίχθά ροΠ 


Κύριος δέκτης συχν/ΪΓβο Έκμετάλλευσις στάθμου . 

Μ&ϊη ΓβοβϊνβΓ ΑοοοαηΙίη^ «υΙοΠίγ 

Βοηθητικός δέκτης 

ΕπιβΓ^βηογ ΓβΟβΐνθΓ 

Μέσα συνεννοήσεοχς αεταξύ στάθμου καί γεφύρας. 

Μββηδ ίοΓ οοΓπΐΏΐιηίοειΙίοη ΕοΙ\\'ββη δίδΐίοη αηιΐ ΕγΜοί;. . . . 

Αυτόματος δέκτ. κινδ. 

ΑυΙοΙ&Γΐη ΓβοβϊνβΓ 

Ακριβής θέσις έν τώ πλοίω τοΰ διααερίσαατος Λ/Τ. 

Εχ9οΙ ΙοοΜίοη οί Πιβ δίβΠοη οη ΕοθγχΙ . . 

Δέκτης Ραδιοτηλεφωνι- 
κοϋ σήματος κινδύνου 
λΥβΙο ΐΕ ΚβοβϊνβΓ 

Διαστάσεις θαλάαου .\/Ι' εις μέτρα . 

Οίηιβηδΐοηδ οί δίβίίοη οαΚίη ΐη ιηβΙβΓδ. 

Ραδιογωνιόμετρου 

ΚδίάΐοίΙΐΓβοΠοη ΡϊηάβΓ 

"Υψος ιστών άπό ίσάλου γραμμής. 

Ηβϊ^ΙιΙ οί ίπείδΠδ βΚονβ δβα Ιίηο . 

Αύτόματον χειριστήριον 

ΑυΙοιη&Πο Κβγΐη (Ιβνϊοβ 

Συσσωρευταί βοηθ. συσκευής ϋέσις/Εοοβίΐοη. 

ΕιηβΓ^βηογ θί^πίρπίΘηΙ ΕδΙΙοοΙβδ Τάσιε/νοΐίδ . 


Τ\νο-Ιοηβ-&ΐ9Γπι 


Ε.Ρ. Ι.Κ.Β. 


Φορητά Ραδιοτηλέφωνα 
ΡοΓΙβΕΙθ Γ&άϊοίθίβρίιοηβδ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Ε.Ι1. 
ΤΗΕ ΠΙΠΕΟΤΟΠ ΟΕ Μ.8.1.8. 


Έν ΙΙειραιεΐ τη . Ιί· 

ΡίΓΗΟΙΙΗ Πίθ . 13 



































' Ε^Η'.:ΕΡ!Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

'Η έτησία συνδρομή τήί Έφημερίδος τής Κυβερνήσεοος, ή τιμή των τμηματικώς ττωλουμένων φύλλων (χύτης 
καί τά τέλη δημοσιεύσεως έν τη Έφημερίδι της Κυβερνήσεως, κ(χθωρ1(Γθησ(χν άττό 1ης Ί(χνουαρΙου 1974 ώς κάτωθι : 

Α'. ΕΤΗΣΙΑ! ΣΥΝΔΡΟΜΑ! 


1. 

Διά 

τό Τεύχος 

Α' . 

Δραχ. 600 


“Υπέρ τοϋ Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπι- 



2. 




Β' .... 

» 700 


κοϋ 

' τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 



3. 

» 


» 

Γ' . 

» 500 


λογοϋν τά έξής ποσά; 



4. 

» 



Δ' . 

» 1.000 

1. 

Διά τό Τεύχος Α' . 

Δραχ. 

30 

5. 

» 


» 

Νομικών Προσώπων Δ. Δ. 

» 500 

2. 


» » Β' . 

» 

35 

6. 


» 

» 

Παράρτημα . 

» 300 

3. 


» » Γ' ...... 


25 

7. 


» 


Ανωνύμων “Εταιρειών κ.λ.π. .. 

» 3.000 

4. 


» » Δ' . 

» 

50 

8. 

» 

» Δελτίον 

' “Εμπορικής καί Βιομηχανικής 


5. 

» 

» » Νομικών Προσώπων Δημοσίου 







Ιδιοκτησίας. 

» 200 



Δικαίου. 

> 

25 

9. 

ΔΤ 

άπαντα 

τά τεύχη, καί τό Δελτίον Έμπ. 


6. 

» 

» » Παράρτημα . 


15 





καί Βιομ. Ιδιοκτησίας. 

» 6.000 

7. 


» » “Ανωνύμων “Εταιρειών κ.λ.π. ..,. 

}» 

150 


Οί Δήμοι 

καί 

αΐ Κοινότητες τού Κράτους κατσ- 


8. 

» 

» Δελτίον Έμπ. καΐ Βιομ. Ιδιοκτησίας.... 


10 


βάΤΛουσι 

τό 

ήμισυ τών άνωτέρω συνδρομών. 


9. 

ΔΤ 

άπαντα τά τεύχη. 


300 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

"Εκαστον φύλλον, μέχρίί 8 σελίδων, τιματσι δραχ. 3, άττό 9 εω$ 40 σελ. δραχ. 8, άπό 41 έως 80 σελ. δραχ. 15, άττό 81 σελ. καί 
άνω ή τιμή ττωλήσεως έκάστου φύλλον ττροσανξόηίεται κατά δραχ.15 άνά 80 σελίδας. 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

I Εις τό τεϋχος Ανωνύμων Εταιρειών καΐ 
Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης : 


Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών 

1. Των δικαστικών πράξεων.Δραχ. 400 

2. Των καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών . » 10.000 

3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών 

Ανωνύμων Εταιρειών. » 2.000 

4. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων είς γε- 

νικάς συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρον 32 
τού Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τών 
άνακοινώσεων τών προβλεπομένων ύπό 
τού άρθρου 59 παρ. 3 τού Ν.Δ. 400/70 
περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών "Εται¬ 
ρειών, ώς καί τών άποφάσεων τοϋ Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου τοϋ ΕΛΤΑ τών άφο- 
ρωσών είς προσωρινάς διατάξεις. » 1.000 

5. Τών άνακοινώσεων τών ύπό διάλυσιν’Ανω- 

νύμων “Εταιρειών, κατά τόΒ.Δ.20/5/1939 . » 200 

6. Τών Ισολογισμών τών Άνων, “Εταιρειών .. » 4.000 

7. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων 

τών Τροτπεζικών “Εταιρειών . » 1.000 

8. Τών άποφάσεων περί Ιγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών “Εταιρειών . » 600 

9. Τών ύπουργικών άποφάσεων περί παροχής 

άδείας έπεκτάσεως τών έργασιών "Ασφα¬ 
λιστικών “Εταιρειών, τών έκθέσεων περιου¬ 
σιακών στοιχείων Άνων. “Εταιρειών έν 
γένει, ώς καί τών άποφάσεων τοϋ Δ.Σ τοϋ 
ΕΛΤΑ δΤ ών έγκρίνονται καί δημοσιεύον¬ 
ται ο1 κανονισμοί αύτοΰ . » 4.000 

10. Τών άποφάσεων περί παροχής πληρεξου¬ 

σιότητας πρός άντιπροσώττευσιν έν “ΕΜά- 
δι άλλοδαπών “Εταιρειών, ώς καί τών 
άποφάσεων περί μεταβιβάσεως τοϋ χαρτο¬ 
φυλακίου Ασφαλιστικών “Εταιρειών κατά 
^ό άρθρον 59 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 400/70 ... » 2.000 

11. Τών άποφάσεων περί συγχωνεύσεως Ανω¬ 

νύμων “Εταιρειών. » 10.000 


12. Τών άποφάσεων τής Επιτροπής τοϋ Χρημα¬ 

τιστηρίου περί εισαγωγής χρεωγράφων 
εις τό Χρηματιστήριον πρός διαπραγμά- 
τευσιν, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67 . » 

13. Τών άποφάσεων τής Επιτροπής κεφαλαια¬ 

γοράς περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τοϋ 
Χρηματιστηρίου, συμφώνοος πρός τάς 
διατάξεις τοϋ άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν.148/ 

1967. » 

Β'. Δημοσιεύματα “Εταιρ. Περιωρισμένης Εύθύνης 

1. Τών καταστατικών .Δραχ. 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών ... » 

3. Τών ανακοινώσεων καί προσκλήσεων .... » 

4. Τών Ισολογισμών. > 

5. Τών έκθέσεων Ικτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 

χείων . » 

I". Δημοσιεύματα "Αλληλασφαλιστικών Συν¬ 
εταιρισμών - "Αλληλασφαλιστικών Ταμείων 
καΐ Φιλανθρωπικών Σωματείων 

1. Τών ύπουργικών άποφάσεων περί χορηγή- 

σεως άδείας λειτουργίας Άλληλασφαλιστι- 
κών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστι- 
κών Ταμείων. » 

2. Τών Ισολογισμών τών ώς άνω Συνεταιρι¬ 

σμών, Ταμείων καί Σωματείων . » 

Π Είς τό τεύχος Τέταρτον, τών δικαστικών 
πράξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημο¬ 
σιεύσεων . » 


1.000 


1.000 


1.000 

400 

200 

1.000 

1.000 


1.000 


1.000 


400 


Τό ύπέρ τοϋ Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπικού’Εθνικοϋ 
Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβληθέν ποσοστόν έπΙ τών τελών 
δημοσιεύσεων έν τώ τεύχει Ανωνύμων “Εταιρειών καί “Εταιρειών 
Περιωρισμένης Εύθύνης έν γένει ώρίσθη είς 5%. 


Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

1. ΑΙ σύνδρομα! τού έσωτερικοϋ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται είς τά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικτικοΟ είσπρά- 
ξεως, οπερ, μεριμνη του ενδιαφερομένου, άποστέλλεται είς τήν “Υττηρεσίαν τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΑΝτυνδρομσί τοϋ έξωτερικοϋ δυνανται ν άποστέλλωνται καΐ είς άνάλογον συνάλλαγμα δΤ έπιταγής έπ’ όνόματι τοϋΔιευθυντοϋ 
Διοικητικών καΐ Οικονομικών Υποθέσεων τοΰ Εθνικού Τνπτογρσφείον. 

3· Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστού έπ! τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων ένεργείται έν Άθήναις 

^ν εί^ό Ταμειον του ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Εθνικού Τυπογραφείου), έν ταϊς λοιπαϊς δέ πόλεσι τοϋ Κράτους είς τά Δημόσια Ταμεία, 

πρός τά όριζόμενα διά τών ύπ’ άριθ. 192378/3639 τοϋ έτους 1947 (ΚΟΝΕΟ 185) καί 178048/ 
0Ρ21/31./.6;) (ΚΟΝΕΟ 139) έγκυιώΙων διαταγών του Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους. Έπί συνδρομών έξωτερικοϋ άποστελλομένων 
δι έπιταγων, συναποστέλλεται διά των έπιταγών καί τό ύπέρ τοϋ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν. ^ κ 

“Ο Γενικός Διευθυντής 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 


ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 



































